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en von Aluminium-Leitungsmaterial 


spez. Widerstand: 0,0292 spez. Gewicht: 2,7 Schmelzpunkt: 658° 
bei Leitwertgleichheit verhält sich Kupfer zu Aluminium wie: `` 
1:1,6 für den Querschnitt ` 1:1,27 für den Durchmesser 

J -1: 0,5 für das Gewicht 


I = Strom in einer Phase in A 
E = Betriebsspannung in V zwischen zwei Phasen 


G 


Tabelle für NGA-Leitungsmaterial aus Aluminium 
für Außendurchmesser, Widerstand, Gewicht 


Quer- 
schnitt 


Anzahl und 
Durchmesser 
der Einzel- 
drähte 


Außen- 
durch- 
messer 
mit 
Isolation 
mm 


Liter- 
atmosphäre 


Gaskonstante 


0,9995 - 10-7 | 1,0198 - 10-8 | 3,7769 -10—14 


2,7763 - 10—14| 2,3887 -10—11 | 9,869 -10—10 | 1,2029 - 10-8 


D 


1 ` 0,10203 
9,8013 1 


3,7788 - 10-7 
3,2037 - 10-8 


2,7773 - 10—7 | 2,3899 - 104 
2,7225 - 10-6 | 2,3425 - 10-3 


9,874 10-3 
9,678 - 10-2 


2,6477 - 105 
3,6018 - 103 
4,1863 - 1010 
1,0133 - 10° 


2 646 400 270 000 
3 600 000 3 673 000 
4184 426,9 
101,28 10,333 
8,309 ` 0,8477 


2,78 - 104 
r 
2,04 - 10-4 
0,736 
1,136 - 10-3 


1 
1,3604 
1,5811 - 10-3 
3,8270 - 10-5 
3,141 - 10—6 


0,7351 
1 
1,1623 - 10-3 


2,8132 - 10-5 | 2,4205 - 102 
1,986 - 10-3 


2,309 - 10-6 


3,78. 10-4 
1,36 
2,78-10-4 
1 
1,68 10-3 
3,7-10- 


632,47 
860 


1 


26 130 
35 547 
4181 
1 
8,204; 15-3 


0,24 
860 
0,176 - - 
-632,47 
1 
‚2,3425 - 10-3 


0,12035 
1,1791 
- 818370 
433 080 
503,62 
12,189 
1 
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Nr. 9 11947 — 2. JAHRGANG 


' 50 Jahre -Drahtlose« ` 


Nachdem es Heinrich Hertz gelungen war, elektrische Wellen 
zu erzeugen und nachzuweisen, und er auch deren Aus- 
breitungsgesetze aufgestellt hatte, wandten sich viele For- 
scher diesem neu entdeckten Gebiet zu.. In Italien war es 
Righi, der sich mit den Hertzschen Wellen beschäftigte und 
als Physiker an der Bologneser Universität darüber Vor- 
lesungen hielt. Einer seiner aufmerksamsten Hörer war dabei 
Guglielmo Marconi, der, durch Righis Versuche an- 
geregt, auf dem Landgut seines Vaters bei Bologna nunmehr 
auch von sich aus mit den elektrischen Wellen experimen- 
tierte. Er benutzte dabei die Hertzschen Erkenntnisse und 
bediente sich der von den verschiedenen Forschern bisher ent- 
wickelten Apparate. Das waren der Righische Kugeloszillator, 


der Branlysche Fritter, der Popoffsche Gewitterfernanzeiger 


und als Hochspannungsquelle ein Funkeninduktor. Also alles 
bekannte Bausteine, mit denen sich damals bei geschicktem 
Versuchsaufbau (und mit viel Glück) Reichweiten bis zu 
einigen Metern erzielen ließen. 

Da faßte Marconi den so bedeutungsvollen Entschluß, mit 
der gesamten Apparatur aus der Enge des Labors heraus- 
zugehen und die Versuche ins Freie zu verlegen. Als er dann 
noch den einen Pol des Oszillators mit einem Luftleiter ver- 
band — das war das Entscheidende — und den anderen Pol 
erdete und dasselbe mit dem Fritter tat, entdeckte Marconi, 
daß damit eine ganz wesentliche Vergrößerung der Reich- 
weite eintrat. 

Aber es gab noch einen Menschen, der sich schon seit 
Jahren bemühte, teilweise auch mit Erfolg, über kurze 
Strecken eine telegraphische Verständigung ohne Drähte oder 
Kabel zu schaffen, und zwar durch praktische Ausnutzung 
der Induktionswirkung zweier paralleler Drähte bzw. Draht- 
schleifen (Stromkreise). Dieser Mann war der Chefingenieur 


. der englischen Telegraphenverwaltung, Mr. Preece, dem 


ein kabelloser Telegraphenverkehr zwischen der Küste und 
den küstennahen Inseln und Feuerschiffen vorschwebte. Daß 
Preece daher auf Marconis Vorschläge, die drahtlose Ver- 
bindung einmal mit seinem System zu versuchen, sofort ein- 
ging, ist durchaus verständlich. ` 

Am 10.Mai 1897 wurde mit diesen Versuchen begonnen. 
An der gleichen Stelle, wo Preece schon früher mit seinem 
Induktionsverfahren gearbeitet hatte: zwischen den Klippen 
von Lavernock-Point (in der Nähe von Penarth, Süd- 
Wales) und der annähernd 5 km davon entfernten Leucht- 
turminsel Flatholm im Bristol-Kanal. Die Versuche 
standen unter der Leitung von Preece, der dabei von seinen 
Assistenten Gavey und Cooper unterstützt wurde. Als Gast 
wer Prof. Slaby zugegen. 

Der Sender war auf der Insel Flatholm errichtet, als Ener- 
giequelle diente ein mit 16 V betriebener Funkeninduktor mit 


nur 25 cm Schlagweite, der mit einem Righischen Vierkugel- 
oszillator in Verbindung stand. Die inneren Oszilatorkugeln 
hatten einen Durchmesser von 10 cm und bildeten die Funken- 
strecke (2 mm Abstand in Vaselinöl), an das äußere Kugel- 
paar von 4 cm Durchmesser waren Antennen- und Erdleitung 
angeschlossen. Die vertikale Antenne wurde von einem 30 m 
hohen Mast gehalten, der an seiner Spitze als Kapazität einen 
Zinkzylinder von 2 m Höhe und 1 m Durchmesser trug und 
mit dem Oszillator verbunden war. Der Erdungsdraht führte 
direkt ins Meer. Die Empfangsantenne, die auf der rund 20 m 
hohen Klippe von Lavernock-Point stand, besaß gleiche Form 
und gleiche Abmessungen wie auf der Senderseite. Die 
Antennenkapazifät lag über einen isolierten Draht an dem 
einen Pol. des Fritters, -während der zweite Pol auch hier 
wieder eine-direkte Verbindung mit dem Wasser des Kanals 
hatte. d 

Der erste Versuchstag war dem Preeceschen kabellosen 
Telegraphierverfahren vorbehalten. Erst am zweiten Tage be- 
gannen die Marconischen Versuche, allerdings nicht gerade 
sehr hoffnungsvoll, denn irgendwelche Zeichen waren auf der 
Empfangsseite nicht aufzunehmen. Die Ursache dieses MiB- 
erfoiges sah man in den metallenen Halteseilen des Antennen- 
mastes, die den in ihrer Mitte liegenden Leiter gegen Ae 
ankommenden Wellen abschirmten. Am nächsten Tage stellte 
man daher den Empfänger in einiger Entfernung vom Mast 
auf, und mußte zu diesem Zweck die Antennenleitung um 
etwa 20 m verlängern. Und da stellte sich der Erfolg ein; zwar 
waren die sufgenommenen Zeichen noch undeutlich, doch 
immerhin, der Empfang war geglückt. Ermuntert durch die 
als Folge der Ahtennenverlängerung eingetretene Empfangs- 
verbesserung baute man am folgenden Versuchstage den 
Empfänger am Fuße der Klippen auf, wozu eine weitere er- 
hebliche Verlängerung des Antennendrahtes notwendig war. 
Jetzt kamen die Zeichen — der Buchstabe „V“ — auch sehr 
sicher und deutlich an. Der Weit erste funkentelegraphische 
Verbindung Über eine größere Entfernung war gelungen. 

Zwar betrug ‘die überbrückte Entfernung nur 5 km, doch 
schon kurze Zeit später konnte man über die ganze Breite. 
des Kanals (15 km) telegraphieren, und im Oktober desselben 
Jahres waren es bereits 21. km, die von Slaby zwischen 
Rangsdorf und Schöneberg ®rreicht wurden. Das war übri- 
gens für kurze Zeit der damalige „Weltrekord“. Und dann 
ging es Schlag auf, Schlag unaufhaltsam vorwärts. Heute 
spielen Entfernungen in der drahtlosen Verkehrstechnik über- 
haupt keine Rolle mehr. Selbst der Mond ist schon in den 
FT-Bereich der Erde gerückt. Und doch sind erst fünf Jahr- 
zehnte seit den ersten bescheidenen Anfängen.der Funktech- 
nik verflossen. Wie wird es da wohl erst zum „Hundertjähri- 
gen“ der „Drahtlosen“ aussehen! O. P.H. 


=== 


So sahen die. ersten drahtlos empfangenen Zeichen des Morsebuchstaben „Y“ aus. Sie zeigten zwar noch nicht die Exaktheit moderner Moschinengeber, 
` waren dafür aber um so bedeutungsvoller, leiteten sie doch eine vollkommen neue Ara der Nachrichtentechnix ein š 
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Neuheiten auf der Schweriner Messe 


In Schwerin, der Landeshauptstadt von Land 
Mecklenburg, fand eine Muster- und Verkaufs- 
EE stat, über die unser Bericht, 
erstatter Heinz Helmuth Gieske, Schwerin, 
Nachstehendes- berichtet: 


„Land Mecklenburg baut auf“ — 
dieses Motto stand der Mecklenburgi- 
schen Muster- und Verkaufsausstellung 
Frühjahr 1947 voran und zog schon In 
den Morgenstunden den Strom der Be- 
sucher in das Schweriner Schloß und 
ins Museum. Rund 800 Aussteller, dar- 
unter 85 aus Lübeck, andere aus Kiel 
und Bremen, bildeten mit den Proben 
ihres Erzeugungsprogramms das Schau- 
fenster, das den Blick in die industrielle 
Entwicklung Mecklenburgs weitet. Die 
Stadt Flensburg fehlte nicht mit einem 
eigenen Stand, Hamburg war mit einem 
Repräsentationsstand vertreten, und 
auch ‚München nahm durch die Baye- 
rische Messegesellschaft teil. 


6000 Quadratmeter Ausstellungsfläche 
wurden für die eindrucksvolle Ausstel- 
lung benötigt, auf diesem Raum vollzog 
sich der Leistungsaufbau von rund 20 
verschiedenen Industrie- und Gewerbe- 
Sektoren. 4000 zusätzliche Quartiere 
mußten für den Andrang der Aussteller 
und Besucher, darunter allein 200 Gäste 
aus den westlichen Zonen und Gäste aus 
Holland, Schweden, Dänemark, ja sogar 
aus England, zur Verfügung gestellt 
werden. Die Zahl der Besucher betrug 
bereits am Eröffnungstage 12000 und 
steigerte sich im Verlauf der Ausstellung 
von Tag zu Tag bis.zu mehr als 20 000 
Kauf- und „Seh“-Leuten. 


‘Unter den Industrie-Sektoren war auch 
die Elektro- und Radio-Industrie zwar 
nicht zahlenmäßig, so aber doch wert- 
mäßig — stark vertreten. Am Stand 
der Firma Elektromechanik- 
Rundfunk (Ing. A. Weihe, Dö- 
mnitz/Elbe) fanden wir einen Zwei- 


—Allstrom-Super-Musiktisch von H. Simonis- 
"Warnemünde mit U-Röhrenbestückung, 3 Wellen- 
‚bereichen und 12 fest eingestellten Sendern 


. stückt. 


röhren-Super für Allstrom ohne Wellen- 
schalter für zwei Wellenbereiche. Der 
kleine, sehr leistungsfähige Apparat hat 
die Ausmaße 20X18X16 cm und ist mit 
den Röhren UCH 11 und UCL 11 be- 
Sein Preis beträgt z. Zt. RM 
500,—, die Lieferfrist soll etwa sechs 
Wochen betragen. 

Dieselbe Firma zeigte ferner eine ge- 
schmackvolle Truhe, ein" sogenanntes 
Kammermusikgerät mit Geradeausemp- 
fänger und Plattenspieler. Überraschend 
gut ist der Ton, der aus dem wertvollen 
Holzgehäuse dringt und dieses Gerät zu 
einem Mittler wahren Kunstgenusses 
macht. Der Preis beträgt RM 2600,—.> 
In der Truhe- lassen sich 120 Schall- 
platten unterbringen und sie kann auf 
Wunsch auch mit Hausbareinrichtung 
geliefert werden. Der Betrieb, der heute 
schon wieder 80 Menschen, darunter 
allein 20 Spezialisten, beschäftigt, stellt 
auch die Tongehäuse in eigener Werk- 
statt her und legt besonderen Wert auf 
gediegene Tischlerarbeit. 

Auf den Spezialbau von Tonmöbeln 
hat sich auch die Firma Heinrich 
Simonis, Warnemünde, Post- 
straße 31, umgestellt. 1945 fing der 
Betrieb mit 3 Mann in einer Wasch- 
küche an und lebte von Reparaturen. 
Jetzt arbeiten 50 Mann in eigenem Fa- 
brikneubau auf dem ehemaligen Arado- 
Flugplatz in Warnemünde. Wir sahen 
eine U-Röhren-Super-Truhe (Sechskrei- 
ser), die vier Lautsprecher enthält und 
mit Mikrophon, Plattenspieler und ein- 
gebauter Hausbar ausgestattet ist. Fer- 
ner gab es Stehlampen und Rauchtische 
mit zwölf fest eingestellten Stationen. 
Im Gegensatz zur Supertruhe verfügt 
dieser Apparat über kelne Skala. 


Auf dem Gebiet der Meß- und Prüf- 
geräte zeigte die Firma Ad. Leh- 
mensiek, Funktechnische 
Werkstätten, Lübeck, Wein- 
bergstr. 6;8, eine erhebliche Ver- 
besserung der bisher gebräuchlichen 
Typen der Röhren-Prüfgeräte. Diese 
ncue Type gestattet die Prüfung aller 


Kleinsup er von A. Weihe-Dömitz (Elbe) für 
2 _Wellenbereihe mit der Röhrenbestuckung 
HCH 11 und UCL 11 und einem Trocengleichrichter 

Aufn. H. Adhilles-Schwerin 


ELEKTRO-unD RADIOWIRTSCHAFT 


in- und ausländischen Röhren unter nor— 
malen Betrichsbedingungen. 

Dieselbe Firma liefert auch komplette= 
Bausätze für Einbereich-Super. Der” 
Bausatz besteht aus dem mit einer ge-- 
eichten Radialskala zusammengebauten, 
induktiv wirkenden Abstimmaggregat, 
einem auf 1650 kHz vorabgegliche- 
nen ZF-Bandfilter und dem Eingangs- 
filter. Durch die Verwendung hochwerti- 
ger Topfspulenkerne aus HF-Eisen und 


` einer neuartigen Rückkopplung, die den 


Feinabgleich sehr erleichtert, gestattet 
er auch weniger geübten Bastlern den 
Aufbau eines hochwertigen Gerätes. 

Ein wertvölles Hilfsmittel für die 
Rundfunkinstandsetzungswerkstatt ist 
infolge seiner einfachen Bauart und 
Ausführung der von der Fa. Lehmensiek 
herausgebrachte Röhrensummer. Er er- 
möglicht z. B. an Empfangsgeräten eine 
rasche Prüfung des NF-Teils und eignet 
sich bei Verwendung einer entsprechen- 
den Leistungsstufe zum Speisen von 
Meßbrücken, Ubungssummern und ähn- 
lichen Einrichtungen. Durch die All- 
stromausführung ist das Gerät univer- 
sell verwendbar. 


Einbereich-Super-Bausatz von L. 
Lehmensiek-Lübeck, bestehend aus einem mit ge- 
eichter Radialskala zusammengebaufen indukliven 
Abstimmaggregat, Eingangsfilter und ZF-Bandiilter. 


Unter dem Namen „WIBRE“ bringt 
die Firma W. Breuninger, Fa- 
brik für Feinmechanik und 
Elektrowärme, Neustadt/ 
Glewe, Schließfach 14, einen 
Spannungsprüfer in Form eines hand- 
lichen Füllers mit Clip heraus, der 
Gleich- oder Wechselstromspannungen 
von 100—500 V anzeigt. 

Ein weiteres Gerät, der „Sperrkreis 
Schwerin“, wurde als Sonderanferti- 
gung für die mecklenburgische Lan- 
deshauptstadt herausgebracht. Dieser 
Sperrkreis dämpft den Landessender 
Schwerin und ermöglicht einen besseren 
Fernempfang. 

Für die Telephon- und Rundfunktech- 
nik hatte die Firma Breuninger eine 
verbesserte Konstruktion ihres Lötkoi- 
bens ausgestellt. Der Kolben ist im 
Schwerpunkt so gelagert, daß er leicht 
mit seinem Holzgriff in der Hand liegt, 
ohne Neigung nach vorn. Die Verbin- 
dung zwischen Kolben und Holzgriff ist 
so gut isoliert, daß die Wärme auf den 
Holzgriff nicht übertragen wird. 
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Das Technische Hauptbüro Rostock 
der Firmen Siemens & Schuckert 
und Siemens& Halske zeigte u.a. 
den Siemens-U-Röhren-Super „SB 460 
GW", ein Allstromgerät für 220 V, 
das bereits in Heft 3 der FUNK- 
TECHNIK beschrieben wurde. Der Preis 
wird ca. RM 500,— betragen. 

Unser Rundgang durch die Schweriner 
Muster- und Verkaufs-Ausstellung ist 
damit beendet. Unter den vielen Ein- 
drücken, die wir an dieser Stelle emp- 
fingen, hoffen wir, auch unseren Lesern 
einen interessanten Einblick in das heu- 
tige Schaffen der Elektro- und Radilo- 
techniker gegeben zu haben. 


AMERIKANISCHE ZONE 


Batterlenfabrikation 
Die bekannte Batteriefabrik Pertrix 
hat ihren Sitz von Berlin nach Bayreuth 
verlegt und dort die Produktion be- 
gonnen. LTH. 
Aus Technisches Handwerk Nr.1 
Januar 1947 


Elektrische Puppenstubenlämpchen 
Die Firma Wilhelm Plack & Peter 
Wehr, Fabrik elektrischer Spielwaren in 
“ Wunsiedel in Oberfranken, Postfach 89, 
hat mit der Herstellung von elektrischen 
Puppenstubenstehlampen, die an Ta- 
schenlampenbatterien oder Klingeltrans- 
formatoren angeschlossen werden kön- 
nen, begonnen. Diese schönen Lämpchen 
können in verschiedenen Farben gelie- 
fert werden und sind hauptsächlich für 
den Export bestimmt. Die Herstellung 
von Spielzeug-Elektro-Kleinmotoren und 
-Schaltern ist In Vorbereitung und wird 
auf Elektro-Bastlerkästen als Spielzeug- 
Lehrmaterial erweitert. IST HS 
Aus Technisches Handwerk Nr. 1 
Januar 1947 

Radioersatzteile 

Das Radioreparaturwerk Mittenwald 
ist nunmehr in der Lage, Radiorepara- 
turmaterial in Sortimentpaketen zu ver- 
schicken. I. T. H. 
Aus Technisches Handwerk Nr. 1 
5 Januar 1947 


BRITISCHE ZONE 


Elektrowirtschaft einst und jetzt 
Unlängst konnte man in der „Schles- 
wig-Holsteinischen Volkszeitung“ fol- 
gende Notiz lesen: „In letzter Zeit sind 
mehrfach Leitungsmasten oder andere 
hölzerne und metallische Teile des Tele- 
phon- und Telegraphennetzes gestohlen 
worden. Dadurch können; jetzt besonders 
schwer zu behebende Störungen im 
Fernmeldewesen eintreten und in deren 
Gefolge ernsteste Störungen des Versor- 
gungswesens wie des gesamten öffent- 
lichen Lebens. Die Reichspostdirektion 
bittet um die Mithilfe aller Bevölke- 
rungskreise, damit solche gemeingefähr- 
lichen Vergehen verhindert oder doch 
raschesteng verfolgt werden. Jeder Gut- 
gesinnte ist rechtlich befugt, die Lei- 
tungen durch Eingreifen zu schützen..." 
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Diese Zeltungsnotiz wirft ein grelles 
Schlaglicht auf den Zustand, in dem sich 
der einst wohlgeordnete Apparat der 
öffentlichen Kommunikation befindet. 
Aus einem wohlgeordneten Lande ist 
eine Art Räuberstaat geworden, in dem 
jeder, was er brauchen kann, nimmt, 
ohne an die Folgen für die Allgemeinheit 
zu denken. Man wird sagen, es ist die 
Nachgeburt des Krieges. Aber das allein 
genügt noch nicht, auch der Hinweis auf 
die allgemeine Not klärt die Dinge nicht, 
sondern einzig und allein die Erkennt- 
nis, daß wir uns alle in einem mehr 
oder minder destruktiven moralischen 
Zustand befinden. 

Wie weit wir „gesunken“ sind, kann 
man am besten ermessen, wenn man 
sich vor Augen hält, was einst die 
Elektrowirtschaft in unserem Lande 
und auch, was ihre Leistung für die 
ganze Welt bedeutete. Im Jahre 1878 
schrieb Werner von Siemens an seinen 
damals in Petersburg weilenden Bruder 
Karl: „Denke Dir, was uns gelungen Ist! 
Wir machen jetzt die größte Kraftüber- 
tragung mit, und zwar schon bis zu 
sechs Pferden.“ Dreiundfünfzig Jahre 
später hatte das Rheinisch-Westfälische 
Elektrizitätswerk bereits eine Zentral- 
leistung von 11 Millionen Kilowatt und 
verteilte eine Jahresstrommenge von 
3% Milllarden Kilowattstunden! 

Das bedeutete In einem halben Jahr- 
hundert eine Entwicklung, wie sie sich 
vielleicht nur ebenso oder noch gigan- 
tischer in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika vollzogen hat. Es ist des- 
halb auch ganz natürlich, daß gerade 
zwischen der amerikanischen und deut- 
schen Elektrowirtschaft verhältnismäßig 
früh eine Interessengemeinschaft in der 
Zeit entstand, die für die Entwicklung 
beider Wirtschaften wichtig war. Die 
kostspieligen Elektrizitätsanlagen er- 
forderten große Investierungen, die die 
deutsche Volkswirtschaft, geschwächt 
durch den ersten Weltkrieg, bald nicht 
aufbringen konnte, so daß Amerika die 
deutsche Elektrowirtschaft stützte, um 
ihre Leistungsfähigkelt zu erhalten. „Die 
Vorzugsstellung der Vereinigten Staa- 
ten, die 1928 an der Gesamtelektroaus- 
fuhr mit 24%, Deutschland dagegen 
mit 28% beteiligt waren, veranlaßte 
die deutsche Industrie, um ihre Position 
zu behaupten und festigen zu können, 
engeren Anschluß an die amerikanische 
Konkurrenz auch auf kapitalistischer 
Grundlage zu suchen. Als 1929 zu dem 
Zweck die AEG 30 Millionen Mark ihrer 
Aktien an die General Electric, und als 
Siemens eine tausendjährige Dollar- 
anleihe (fällig m Jahre 2930!) im aus- 
machenden Betrage von 32 Millionen 
Dollar unterbrachte, und der Vermittler 
die Absicht äußerte, einen erheblichen 
Posten davon an die General Electric 
weiterzugeben, äußerte sich die Verwal- 
tung des Siemenskonzerns positiv. 

Das bedeutete mit anderen Worten ein 
unbegrenztes amerikanisches Vertrauen 
in die Entwicklung der deutschen Elek- 
trowirtschaft. Und heute? Besser kann 
man wohl kaum illustrieren, wohin uns 
eine unsinnige gewissenlose Politik im 


"nicht sein kann! 


Laufe von dreißig Jahren mit zwel Welt- 
kriegen gebracht hat. Daß noch 1929 für 
Deutschland eine tausendjährige Dollar- 
anleihe möglich war, klingt uns heute 
wie ein Märchen. Unser Staat oder das, 
was von ihm übriggeblieben ist, ist so 
gut wie bankrott und die Staatsbürger 
beginnen die Reste des staatlichen 
Eigentums auszuräubern. 

Eine Bilanz, wie sie wohl trauriger 
v.L. 


Lautsprecherzubehör 

Die Firma Dr. Kurt Müller, Lachen- 
dorf bei Celle, stellt in Kürze wieder 
Lautsprecher- und Zentriermembranen 
sowie Schwingspulen her. Auch die be- 
kannten DKE-Lautsprecher und Emp- 
fängergehäuse sind in dem Fabrika- 
tionsprogramm mit aufgenommen. Lie- 
ferung.erfolgt nur an Industriefirmen 
und an den Fachgroßhandel. 


FRANZOSISCHE ZONE 


Ein deutsch-französisches 
Kompensationsbüro 

Die französischen Handelskammern 
haben in Straßburg ein Kompensations- 
büro zu dem besonderen Zweck errich- 
tet, direkte Geschäfte zwischen deut- 
schen und französischen Handels- und 
Industriefirmen zu unterstützen und ab- 
zuwickeln. Die Lieferungen sollen frei 
Grenze bzw. frei deutschem Aufgabecrt 
erfolgen. Die Preis- und Verfahrensfrage 
wird zur Zeit noch geklärt. Das Kom- 
pensationsbüro domizillert in Straßburg 
bei der dortigen Handelskammer und 
unterhält ein deutsches Büro unter dem 
Namen Office de Compensation des ` 
Chambres de Commerce bei der Mission 
Commerciale Francaise in Baden-Baden, 
Hotel Aurelia, Lange Str. 68. 
(Handelsblatt, Westd. Wirtschaftsztg,, 

27. März 47) 
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Industric-Verwaltung 20 


Die Firma Ellinger & Geißler, Dorf- 
haln, Bez. Dresden, wurde auf Grund 
des sächsischen Volksentscheides am 
1. Juni 1947 in das Eigentum des Landes 
Sachsen übergeführt. Zur Zeit werden 
bereits wieder 240 Personen beschäftigt. 
Die Firma stellt elektrisches Installa- 
tionsmaterial und Radio-Einzelteile her. 
Das Fabrikationsprogramm umfaßt 
Röhrensockel für die Röhrenfabriken, 
Röhrenfassungen für A-, C- und E-Röh- 
ren, Drehknöpfe, Einbaukippschalter, 
Potentiometer und Stufenschalter in 
verschiedenen Ausführungen. In erster 
Linie bellefert die Firma Radiofabriken, 
die für die Fertigung von Reparations- 
und Export-Aufträgen in Frage kom- 
men. Zur Zeit können Radio-Großhand- 
lungen und Reparaturwerkstätten nur in 
geringem Umfange bellefert werden. 

Die Firma hofft aber, in kürzester 
Zeit ihre Produktion steigern zu können 
und wird dann selbstverständlich in 
größerem Umfange‘ den Radio-Groß- 
und „Einzelhandel berücksichtigen. 


i Die außerordentliche Bedeutung des 
elektrischen Stromes in unserem ,,tech- 
nischen Zeitalter“ wurde wohl noch nie- 
mals so stark. empfunden und so klar 
erkannt wie gerade in den jetzt glück- 
lich überstandenen Zeiten der Strom- 
sperren. Auch die leider noch be- 
stehende Kontingentierung, die uns 
immer wieder zu eingreifenden Strom- 
sparmaßnahmen zwingt, erinnert .uns 
ständig daran, welche wichtige Stellung 
die Elektrizität im modernen Leben ein- 


win 
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Der Veriout der Gasomtbelastung 
Klingenbergs om 24. Mārz 1947. 
Während Klingenberg früher nur als Grund-. 
kroltwerk arbeitete und mit annähernd gleich- 
bleibender Belastung fuhr, muß das Werk heule 
— wie aus dem Kurrenbild ersichtlih — auch 
Spitzen belastungen aufbringen 


nimmt, sei es in der Wohnung, in den 
Fabriken, in den Werkstätten, im Han- 
del und Verkehr, oder sei es auch nur zu 
unserer Zerstreuung und zu unserem Ver- 
gnügen; überall und jederzeit wird Strom 
gebraucht. Und wir sind verärgert, wenn 
der Strom einmal kürzere oder längere 
Zeit ausbleibt, doch, woher er kommt 
und welche Einrichtungen und Anlagen 
zu seiner Erzeugung notwendig sind, das 
wissen nur wenige. . 

Deshalb schickte die FUNK-TECHNIK 
ihren Photoreporter diesmal in Berlins 
größtes Elektrizitätswerk, in das Groß- 
kraftwerk Klingenberg der Ber- 
liner Kraft- und Licht(Bewag)-A.G. 
Seine Ausbeute ist in unserem heutigen 
Bildbericht auf den Seiten 16 und 17 zu- 
sammengestellt. Wir aber wollen jetzt 
eine Wanderung durch das Kraftwerk 
unternehmen, um an Ort und Stelle die 
Erzeugung der elektrischen Energie 
kennenzulernen. Und wir werden er- 
staunt sein, welcher gewaltige Aufwand 
dazu gehört, damit die Vorteile und die 
Arbeltskraft des elektrischen Stromes 
allezeit für uns bereitstehen, um un- 
seren Wünschen zu dienen und uns Er- 
leichterungen und Annehmlichkeiten zu 
verschaffen. ; 

Das Kraftwerk Klingenberg trägt sei- 

nen Namen nicht, wie viele annehmen, 

irgendeinem Berliner Ortsteil, son- 
_ dern nach einem, der größten Pioniere 
auf dem Gebiet des Großkraftwerk- 


Von O. P. HERRNKIND 


baues Prof. Georg Klingen- 
berg, nach dessen Plänen auch das 
Braunkohlenkraftwerk Golpa-Zschorne- 
witz entstanden ist. Erbaut wurde das 
Blektrizitätswerk Klingenberg, ein 
Dampfkraftwerk mit Kohlenstaub- 
feuerung, von der AEG. Im September 
1925 hatte man den ersten Spatenstich 
getan, und schon am 18. Dezember 1926, 
nach der erstaunlich kurzen Bauzeit von 
nur 15 Monaten, lieferte das Werk erst- 
malig Strom. Sieben Monate später, am 
18. Juli 1927, erfolgte der volle Einsatz 
mit einer Leistung von 270 000 kW. 
Während früher oberschlesische Kohle 
verarbeitet wurde, ist man heute auf 
Ruhrkohle angewiesen, die per Kahn 
oder Bahn ankommt. Weitverzweigte 
Entladevorrichtungen, mehrere fahrbare 
Entladebrücken und große Greifer, die 
auf einem Hub bis zu 5 t Kohle fassen, 
sorgen für schnellste Entladung und 
Verteilung der Rohkohle auf den weit- 
läufigen Lagerplätzen. Von hier gelangt 
die Köhle zunächst zur Trocken- 
anlage, um ihr die Feuchtigkeit zu 
entziehen, und anschließend zur Kohle- 
aufbereitung, in der die Roh- 
kohle zu Staub zerkleinert wird. Die 
Kohlenmühlen vermahlen bei gleich- 
zeitiger Aussonderung aller Fremd- 
körper je nach Bauart in der Stunde 
8—15 t Ruhrkohle. Der anfallende 'Koh- 
ienstaub ist so fein, daß er am Ende 
des Mahlprozesses durch ein Sieb mit 
4000 Löchern auf 1 cm? hindurchgeht. 
Auf pneumatischem Wege fördert man 
dann den Kohlenstaub zu den über den 
Kesseln liegenden Vorratsbunkern. 


Zur Dampferzeugung stehen zwei 
Kesselhäuser mit insgesamt 16 
Kesseln zur Verfügung, teils Gruppen- 
rohr-, teils Steilrohrkessel, jeder mit 
einer Heizfläche von annähernd 1850m?. 
Der aus den Bunkern auf die Zuführungs- 
rohre zu den Brennern automatisch ver- 
teilte und genau dosierte Kohlenstaub 
wird mit vorgewärmter Luft vermischt 
und durch Brennerdüsen (zu jedem 
Kessel gehören 10 Stück) in die Brenn- 
kammer gedrückt, in der Temperaturen 
bis zu 1500°C zur Entwicklung 
kommen. 4 

Die Abgase von je zwei Kesseln wer- 
den zu einem Blechschornstein von 72 m 
Traufhöhe und 3 m Durchmesser ge- 
leitet, wodurch sich das für Klingenberg 
so charakteristische Bild mit den 2 mal 
4 Schloten ergibt. Um elne Belästigung 
der Umgebung durch Ruß oder Flug- 
asche zu vermeiden, enthalten alle 
Rauchgasableitungen mechanische und 
elektrische Entstaubungsanla- 
gen (Staubfilter). 

In jedem Kesselhaus befindet sich ein 
mannshohes Leuchttableau, das Dampf- 
druck und erzeugte Dampfmenge der 


einzelnen Kessel anzeigt und so dem 
Kesselsteuermann mit einem 
einzigen Blick die Kontrolle aller Kessel- 
belastungen gestattet. Als Folge der 
Kohlestaubfeuerung und der vollauto- 
matischen Beschickung herrscht in den 
Kesselhäusern Klingenbergs allergrößte 
Sauberkeit. Auf der Bedienungsbühne 
sind die Schalt- und Regeleinrichtungen 
für die gesamte Kesselbedienung sowie 
die dazu notwendigen Ueberwachungs- 
und Meßgeräte untergebracht. Es gibt 
kaum einen Vorgang im Kesselhaus, der 
nicht von den Bedienungspulten aus fern- 
gesteuert werden könnte und der nicht 
unter ständiger Kontrolle steht; so z. B. 
die Kohlestaubbeschickung, Temperatur 
und Druck der Förderluft und des 
Frischdampfes, Feuerraumtemperatur 
und -druck, der CO;-Gehalt der Ver- 
brennungsgase wie auch die Dampf- und 
Wassermengen der Kessel, um nur eini- 
ges davon zu nennen. 

Die eigentlichen Stromerzeuger finden 
wir mitihren Antriebsmaschinen im Ma- 
schinenhaus, dort sind drei Haupt- 
maschinengruppen aufgestellt, 
von denen sich eine zur Zeit In der 
Ueberholung befindet, während die 
beiden anderen ununterbrochen Strom 
liefern. Jede Maschinengruppe hat elne 
Leistung von 80000 kW und setzt sich 
aus zwei Turbogeneratoren zu- 
sammen. Die Energieabgabe an die Tur- 
binenschaufeln geht in vielen Stufen vor 
sich, wobei der anfänglich sehr hohe 
Dampfdruck, die -geschwindigkeit und 
-temperatur immer mehr und mehr ab- 
fallen, bis der Dampf nach dem Durch- 
laufen der letzten Stufe in dem unter- 
halb der Turbine liegenden „Konden- 
sator“ (Abkühlungsgefäß) wieder als 
Wasser, das jetzt die Bezeichnung „Kon- 
densat“ führt, niedergeschlagen (kon- 
densiert) wird. Von den beiden — zu- 
sammen eine Hauptmaschinengruppe 
bildenden — Turbogeneratoren enthält 
der eine Turbinensatz den Hochdruck- 
und Mitteldruckteil.. Der in die Hoch- 
dru c k turbine einströmende auf -450°C 
überhitzte Frischdampf von 35 atü Druck 
verläßt diese mit 13,5 atü unt tritt dar- 
auf in den Mitteldruck teil ein, wo 
er eine weitere Entspannung. bis auf 
2 atü erfährt. Anschließend wird der 
Dampf dem zweiten Turbinensatz zu- 
geführt, in dessen beiden Nieder- 


druckturbinen ein Druckabfall von. 


2 auf 0,95 atü entsteht. Auf den Bildern 
7 und 9 (S. 16, 17) lassen sich diese 
einzelnen Bauteile des Hauptaggregates 
deutlich erkennen und unterscheiden. 

Um die Kondensation des Dampfes 
herbeizuführen, sind große Kühlwasser- 
mengen erforderlich, deren Umlauf 
Pumpen mit einer durchschnittlichen 
Wasserförderung von 800—900 ms/h be- 
sorgen. 
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Die Turbinensätze arbeiten auf zwei 
parallel geschaltete AEG-Dreh- 
stromerzeuger, die bei einer 
Spannung von 6000/6600 V eine Nenn- 
leistung von 43750 KVA je Generator 
abgeben. 

Zu jedem Hauptmaschinensatz gehört 
außer den zahlreichen Vorrichtungen 
zur Erzielung höchster Betriebssicher- 
heit und Konstanz der abgegebenen 
Spannung und Frequenz noch eine ganze 
Reihe weiterer Einrichtungen und An- 
lagen, die dem Schutz der wertvollen 
Maschine selbst dienen. So verlangt bei- 
spielsweise die hohe Tourenzahl (1500 
Umdr./min) eine sehr sorgfältige und 
reichliche Schmierung der Wellenlager, 
von deren Leistung man sich ein Bild 
machen kann, wenn man erfährt, daß 


die Oelpumpen in jeder Minute 1000 1 


Oel mit 6 atü Druck durch die Leitungen 
jagen. Auch erfolgt in einem regel- 
mäßigen halbstündigen Turnus 
die Kontrolle von 31 Meßstellen 
an jeder Hauptmaschinengruppe, damit 
auch die kleinste Unregelmäßigkeit so- 
wie jede Veränderung der Betriebswerte 
bereits in der Entstehung festzustellen 
ist und beizeiten Abhilfe geschaffen wer- 
den kann. 

Mit zu den wichtigsten Einrichtungen 
eines Dampfkraftwerkes gehört die 
Kesselspeisewasseranlage. 
Die Kesselspeisung erfolgt grundsätzlich 
aus dem- Kondensat, das eine zweistufige 
Dampf-Vorwärmanlage durch- 
läuft, wobei es eine Temperatur von 
140—180 °C erreicht und dann wieder 
in die Kessel gedrückt wird. Die Speise- 
pumpen arbeiten teilweise mit elektri- 
schem, 
ihre Leistung liegt bel rund 435 m3/h. 
Verluste im Kondensat werden durch 
Frischwasser ersetzt, das jedoch vorher 
zwecks Enthärtung, Enteisenung und 
noch anderer Behandlung eine Wasser- 
aufbereltungsanlage passieren 

muß. H 
Zur Vorwärmanlage gehören auch de 
Vorwärmturbinen, dle in einem 
Seitenflügel der großen Maschinenhalle 
stehen. Jedem Hauptaggregat ist ein 
Vorwärmturbinensatz zugeordnet, der 
mit Frischdampf (35 atü Druck) ge- 
speist wird, wobei der Abdampf zur 
Kondensatvorwärmung dient. Jede 
- Vorwärmturbine besitzt bei 3000 Umdr./ 
min eine Leistung von rund 10000 kW 
und ist mit elnem Drehstromgenerator 
mit einer Höchstleistung von 12500 kVA 
gekuppelt. In erster Linie ist die Lei- 
stung der Vorwärmturbine, die von der 
jeweils anfallenden Kondensatmenge der 
zugehörigen Hauptmaschine abhängt, 
für die Eigenversorgung des Werkes be- 
stimmt. Deshalb spricht man melstens 
auch von einer ,,H a u s turbine“. 
Die von den Drehstromgeneratoren 
gelieferte Spannung von 6000 V wird in 
Transformatoren auf 30 kV um- 


gespannt und den Sammelschilenen des. 


Schalthauses zugeleitet. Trotz 
seiner vier Stockwerke ist es ein „Haus 


Rechts: EinbaudesKraftwerkesKlin- 
genberg in ie Berliner Strom. 
versorgung Zeichnungen Trester (2) 
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teilweise mit Turbinenantrieb, : 


ohne Menschen“; Betätigung und Ueber- 
wachung aller Apparate und Einrich- 
tungen geschieht von der Schalt- 
warte aus, die man als das Hirn des 
Kraftwerkes bezeichnen kann. Yon hier 
werden die großen Oelschalter, die 
Trennschalter, die Transformatoren, die 
Generatoren und ebenso die Vertell- 
anlage für die Energie ferngeschaltet 
und ferngesteuert. Auf viele Meter 
langen Schalt- und Meßtafeln reihen sich 
Meßgeräte neben Meßgeräte; da gibt es 
Spannungsmesser, Strommesser, Lei- 
stungsmesser, Frequenzanzeiger, Leli- 
stungsfaktormesser, schreibende und an- 
zeigende Geräte, Einzel- und Summen- 
messer und noch viele andere Instru- 
mente. Auch die Relais und die Steuer- 
apparate für die Spannungsreglung sind 
hier untergebracht. Die Betätigungs- 
einrichtungen, wie Schalter, Handräder 
und dergleichen, sowie die Geräte zur 
Befehlsübermittlung enthalten die vor 
den Meßtafeln aufgestellten Schaltpulte. 
Um jederzeit einen Ueberblick über den 
Schaltzustand der Gesamtanlage oder 
einzelner Teile zu haben, sind’ Leucht- 
und Blindschaltbilder vorhanden. Schalt- 
fehler werden durch mechanische oder 
elektrische Verrlegelungen unmöglich 
gemacht. 

Damit die Kraftwerksleitung schon 
im voraus annähernd über die etwa zu 
erwartenden Belastungsspitzen unter- 
richtet ist und daraufhin beizeiten ihre 
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Vorkehrungen treffen kann, erhält sie 
über Fernschreiber laufend 
Wettermeldungen und Vorhersagen (trü- 
bes oder Regenwetter ergibt z. B. einen 
Anstieg der Belastung) sowie Meldungen 
über alle sonstigen die Belastung mög- 
licherweise beeinflüssenden Vorkomm- 
nisse. 

Doch jetzt nochmals zum Schalthaus 


‚zurück, in dem eine absolute Phasen- 


trennung durchgeführt ist. Im obersten 
Stockwerk befinden sich die 30 kV- 
Sammelschienen, die von den 
Transformatoren gespeist werden. Im 
DO. Stockwerk sind die fernbedienten 
Oelschalter aufgestellt und im 
Stockwerk darunter die „Reaktan- 
zen“ — große. Drosseln zur Be- 
grenzung der Kurzschlußströme. Das 
Erdgeschoß enthält die Trennschal- 
tersowiedieEndverschlüsse der 
durch den „Kabelkanal“ ins Netz heraus- 
gehenden 30 kKV-Hochspannungskabel, 
Einen Tell der in Klingenberg erzeug- 
ten 30 kKV-Energie erhält die Reichsbahn 
als Großabnehmer zur Versorgung der 
Berliner S-Bahn direkt vom Werk. .Der 
andere Teil wird an das als Kabel ver- 
legte Berliner 30 kV-Ringleitungsnetz 
abgegeben. Wie die Energie dann von 
dort aus zu den einzelnen Stromver- 
brauchern gelangt, zeigt der beigefügte 
Verteilungsplan, zu dem wohl keine . 


weiteren Erklärungen mehr notwendig 
sind. 
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ie Glimmröhren gehören 
zu den Gasentladungsröhren, 
bei denen der zwischen zwei 
Elektroden (Katode und 
Anode) stattfindende Strom- 
fiuß innerhalb eines gasge- 
füllten Raumes erfolgt. Als 
Füllung gelangen Edelgase. 
Metalldämpfe undauch zwei- 
atomigè Gase zur Verwen- 
dung. Das Gegenstück zur Gasentla- 
dung ist die Hochvakuumentladung, 
bei der nur freie Elektronen den 
Stromtransport übernehmen, während in 
der Gasstrecke freie Elektronen und 
positive Ionen als Stromträger fungle- 
ren. Die Trägerbildung im Gase und an 
der Katode kann entweder durch die 
mittelbare oder unmittelbare Wirkung 
des Entladungsfeldes, d. h. der Elektro- 
denspannung ausgelöst werden — das 
ist die sogenannte selbständige 
Entladung — oder durch fortlaufende 
Neuzuführung von Strahlung (z. B. in 
der Photozelle) oder Heizleistung (z.B. 
in der Glühkatodenröhre), was dann als 
unselbständige Entladung be- 
zeichnet wird. Die Glimmentla- 
dung ist eine selbständige 
Entladung beil kalter Katode. 
Legt man an die Elektroden der Ent- 
ladungsróhre eine genügende Spannung 
an, kommen die in der Gasstrecke in- 
folge natürlicher Strahlung immer vor- 
handenen (allerdings nur wenigen) La- 
dungsträger in Bewegung, die negativen 
Elektronen wandern zur Anode und die 
positiven Ionen zur Katode. Durch das 
elektrische Feld hat das Elektron sehr 
bald eine so hohe Geschwindigkeit und 
damit eine so hohe kinetische Energie 
erreicht, daß es aus einem unterwegs 
getroffenen neutralen Gasatom nun 
selbst ein negatives Elektron heraus- 
schlagen kann. Durch die Abtrennung 
der Elementarquanten, d. h. Erzeugung 
der Ladungsträger, wird das — norma- 
lerweise einen Nichtleiter darstellende 
— Gas (oder Dampf)- leitend gemacht, 
es wird „ionisiert“. Die zur Ionisierung 
erforderliche Spannung - heißt die 
Ionisierungsspannung und ist 
in erster Linie vom Gasinhalt abhängig. 
Der Rest des zerschlagenen Gasatoms, 
das positive Ion, fliegt zur Katode zu- 
rück und befreit aus dieser beim Auf- 
prall wieder ein oder mehrere neue 
Elektronen. Unter dem Einfluß des 


_ elektrischen Feldes fliegen diese zur 


Be 


Anode, stoßen auf ihrem Wege dorthin 
abermals mit neutralen Gasatomen zu- 
sammen und erzeugen wiederum neue 
Elektronen und Ionen. Da die Erzeu- 
gung der Ladungsträger durch Stoß 
geschieht, spricht man von einer 
„Stoßionisation“. Diese Vorgänge 
wiederholen sich laufend, bis schließlich 
der Elektronenstrom lawinenartig an- 
wächst: die Entladung hat gezündet; die 
bisher „dunkle“ Entladung ist in die 
leuchtende Glimmentladung überge- 
gangen. Im gleichen Augenblick bricht 
der Spannungsabfall an der Entladungs- 
röhre von der Zündspannung auf die 
Brennspannung zusammen. 


Die bei der Stoßionisation entstande- 
nen Ionen kehren nun aber nicht sämt- 
lich zur Katode zurück, teilweise findet 
eine Vernichtung von Ladungsträgern 
statt, Indem eine Wiedervereinigung — 
„Rekombination“ — von zwei ungleich- 
namigen Ladungsträgern erfolgt, d. h. 
ein positives Ion fängt sich auf seinem 
Flugweg zur Katode ein negatives Elek- 
tron ein und vereinigt sich mit diesem 
wieder zu einem neutralen Gasatom. 
Damit die selbständige Entladung auf- 
rechterhalten bleibt, muß die Bedingung 
erfüllt sein, daß ein von der Katode ab- 
gegebenes Elektron auf dem Fluge zur 
Anode soviel Energieumsätze bewirkt, 
daß der von diesen Umsätzen (Atom- 
zerschlagungen) ausgehende und zur 
Katode zurückkehrende Teil (Ionenfluß) 
mindestens wieder ein neues Elek- 
tron befreit. e 

Erfährt der Strom in der leuchtenden 
Glimmentladung eine weitere Erhöhung, 
zieht sich die Entladung auf der Katode 
immer enger zusammen und es bildet 
sich ein hell leuchtender Katoden- oder 
Brennfleck kleiner Abmessung, wobei 
die Stromdichte auf einige 1000 A/cm? 
ansteigt. Der Katodenfall bewegt sich 
hierbei in der Größe der Ionisierungs- 
spannung. Die Glimmentladung ist in die 
Lichtbogenentladung übergegangen. 

Abb.1 gibt in Form einer Strom- 
Spannungs-Charakieristik nochmals den 
{annähernden) Gesamtverlauf einer 
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Abb. 1. Strom-Spunnungs-Charakteristik 
einer selbständigen Gasentladung 


selbständigen Entladung wieder. Zuerst 
die Dunkel-oder Townsendent- 
ladung, die innerhalb des Gebietes 
des dunklen Vorstroms — etwa zwischen 
10—12 bis '10—% A vor sich geht, dann 
die uns hier interessierende, bei Strom- 
erhöhung unter stärkerem Abfall der 
Elektrodenspannung sich daran anschlie- 
Bende Glimmentladung und zu- 
letzt die Lichtbogenentladung, 
charakterisiert durch hohe katodische 
Stromdichte und kleinen Spannungs- 
abfall. 


In einer Glimmentladun& 
lassen sich mehrere Leucht- 
zonen und Dunkelräume un— 
terscheiden (Abb. 2). So- 
wohl bei der Ionisierung 
als auch bei der. Rekombi- 
nation entsteht einespeK- 
trale Linienemis- 
sion (Leuchtanregung), so 
daß sich die Ionisations- und 
Rekombinationszonen durch Lichterschei- 
nungen anzeigen. Die Lichtstärke ist 
dabei abhängig von der Größe des Be- 
schleunigungsfeldes der Elektronen, sie 
nimmt mit steigender Beschleunigungs- 
spannung bis zu einem Maximalwert zu 
und fällt dann auch bei noch weiter an- 
steigender Spannung wieder ab. 

Bei der Katode beginnend, 
sich folgende Zonen: 


Katode 

1. Der Astonsche Dunkel- 
raum, eine sehr dünne Dunkel- 
zone, die bedeutungslos ist und 
u. U. ganz fehlen kann. (Hier ist 
die Elektronengeschwindigkeit noch 
klein und reicht zur Leuchtan- 
regung noch nicht aus.) 

2. Die erste Katodenschicht 
(Katoden-Glimmhaut), eine dünne 
nur schwach leuchtende Zone. (Die 
Elektronengeschwindigkeit genügt 
bereits zur Anregung des Gases.) 

3. Der Cro o k esche oder Hit- 
torfsche oder Katoden- 
Dunkelraum. Eigentlich gar 
kein absoluter Dunkelraum, son- 
dern eine äußerst schwach leuch- 
tende Zone. (Hier hat die Elektro- 
nengeschwindigkeit so hohe Werte 
erreicht, daß das Maximum der 
Intensität der Leuchtanregung be- 
reits überschritten wurde.) 

4. Das negative Glimm- 
licht (Katoden-Glimmlicht), hell- 
ste Leuchtzone mit größter Licht- 
intensitat am „Glimmsaum“, zur 
Anode hin Helligkeitsabnahme. (In 
diesem Gebiet wird den Elektronen 
gerade die Beschleunigung erteilt, 
die etwa dem Optimum an Leucht- 
anregung entspricht.) 

5. Der Faradaysche Dunkel- 
raum, ebenfalls kein absoluter 
Dunkelraum, sondern eine äußerst 
schwach leuchtende Zone. (Hier er- 
folgt eine starke Verminderung 
der Elektronenbeschleunigung und 
damit auch nur eine ganz geringe 
Leuchtanregung.) 

6. Die positive Säule, die auch 
geschichtet sein kann. (In diesen 


ergeben 


Bereich erneute lIonisierungsvor- 
gänge und erneute Leuchtan- 
regung.) . 

7. Der Anoden-Dunkelraum 
(praktisch bedeutungslos). 

8 Die Anoden - Glimmhaut 
oder das Anoden-Glimm- 
licht. 

Anode 


Wie sich die Elektrodenspannung auf 
die einzelnen Ionisierungs- und Be- 
schleunigungszonen verteilt, ist aus der 
Spannungsabfall-Kurve in Bild 2 zu er- 

En 
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sehen. Der größte Teil der Elektroden- 
spannung fällt in nächster Nähe der Ka- 
tode ab — „Katodenfall“ —, er- 
klärlich dadurch, daß sich hier die wich- 
tigsten Prozesse der Glimmentladung 
abspielen; so de Herauslösung der Elek- 
tronen aus der Katode und ihre erste 
Beschleunigung. 

Der Spannungsabfall an der Anode 
wird dementsprechend als Anoden- 
fall bezeichnet; unter gewissen Vor- 
aussetzungen kann er auch fehlen. 


Von besonderer Bedeutung für die 
technische Verwertung der Glimment- 
ladung sind die Gebiete des negativen 
Glimmlichtes und der positiven Säule. 
Die Leuchterscheinung der positiven 
Säule wird vor allem in der Leucht- 
röhrentechnik ausgenutzt. Der weitaus 
größte Teil der technischen Glimmröh- 
ren arbeitet jedoch im Bereich des nega- 
tiven Glimmlichtes. Zur teilweisen oder 
vollständigen Unterdrückung der posi- 
tiven Säule verlegt man die Anode in 
den Faradayschen Dunkelraum, d. h. 
man verkleinert die Elektrodenabstände 
(Bild 3). Gleichzeitig verringert sich 
der Gesamtspannungsabfall, der sich 
jetzt nur noch aus dem Katodenfall und 
der Spannung zusammensetzt, die not- 
wendig ist, um die Elektronen aus dem 
Bereich des negativen Glimmlichtes bis 


Pr 


Spannungsverlauf 


ES 
Anodenfall 


m Karodenfall — 


i s i 
Erste « ! Negatives e Amoden- 
Katadenschicht ‘lilat Positive Saule glimmhaut 
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Glimm | Scheitel d pos. Säule t 
saun R Anoden - 
Aslonscher Foraday scher dunkelraum 


Dunkeiraum | Dankelraum 


Hittorf'scher (Crooke scher) Dunkelraum 
Abb. 2. Schematische Darstellung der Leuchizonen 


und Dunkelräume $owie des Spannungsabfalls in 


einer Glimmentladung Zeichnungen Trester 


Kahe ` 


Po sitie Säute 
unterdrückt 


da 
Negatives 
Glimmlicht 


Abb.3. Unterdrückung der posiliven Säule durch 
Verkleinerung der Elektrodenabstände. Die Anode 
liegt im Faradayschen Dunkelraum 


zur Anode zu bringen. Das Heranrücken 
der Anode an die Katode kann aber nur 
bis zur Grenze des negativen Glimmlich- 
tes erfolgen, da der Katodenfall, wie 
bereits weiter oben gesagt wurde, zur 
Aufrechterhaltung der Entladung unbe- 
dingt erforderlich ist und nicht unter- 
schritten werden darf. Wird das kato- 


Entwicklung und Ausbildung gehindert, 
erlischt die Entladung. 


Bei kleinen Strömen ist nur ein 
Teil der Katodenfläche mit Licht be- 
deckt. Steigt der Strom, vergrößert sich 
proportional die Lichtbedeckung 
der Katode, bis zuletzt die gesamte 
Katodenoberfläche erfaßt Ist; und zwar 
bei konstant bleibender Stromdichte 
(Hehlsches Gesetz). In diesem Be- 
reich bleibt der Katodenfall unverändert 
und man spricht vom normalen Ka- 
todenfall (Abb.1). Bei weiterem An- 
wachsen des Stromes nimmt nunmehr 
proportional auch die Stromdichte zu — 
und damit die Intensität des Glimm- 
lichtes —, wobei gleichzeitig ein Anstei- 
gen des Katodenfalls eintritt. Das ist 
das Gebiet des anomalen Katoden- 
falls (Abb. 1). 

Die Elektrodenspannungen (Katoden- 
fall, Anodenfall usw.) sowie die Art und 
Form der Leuchterscheinungen hängen 
u. a. von den Elektrodenformen, 
vom Elektrodenmaterial, vom 
Elektronenweg, von der Gas- 
füllung und vom Gasdruck ab. 
Alle diese Faktoren lassen sich in weitem 
Umfange verändern und den jeweiligen 
Anforderungen anpassen. 


Ist eine Zweielektroden-Glimmröhre 
nach der Schaltung in Bild 4 ange- 
schlossen und der Abgriff des Span- 
nungsteilers auf eine kleine Elektro- 
denspannung eingestellt, läßt das Milli- 
ampermeter keinen Ausschlag erkennen 
(der dunkle Vorstrom ist zur Anzeige 
viel zu klein), es fließt praktisch keln 
Strom durch die Röhre. Erfährt die 
Eiektrodenspannung dann langsam eine 
“Erhöhung, schlägt der Strommesser 
nach Erreichen eines ganz bestimmten 
Spannungswertes plötzlich aus. Das ist 
der Augenblick, wo die Entladung ge- 
zündet hat. Der Spannungswert, bei dem 
die Zündung einsetzt, wird Zünd- 
spannung (U,) genannt. Ihre Größe 
ist für ein und dieselbe Röhre nicht 
immer gleich, sondern hängt von der 
Zahl der jeweils gerade vorhandenen 
Ladungsträger ab. Allerdings liegen die 
Spannungsschwankungen nur innerhalb 
weniger Prozente. 

Untittelbar nach dem Einsatz der 
Zündung fällt die Spannung auf einen 
kleineren Wert ab und führt jetzt die 
Bezeichnung Brennspannung 
(Un). Erfolgt dann durch Verändern des 
Spannungsteilerabgriffes eine weitere 
Herabsetzung der Spannung, bleibt die 
Entladung dennoch bestehen, um erst 
beim Erreichen eines für jede Röhre 
charakteristischen Spannungswertes — 
Abreiß- oder Löschspannung 
(U) — plötzlich zu.erlöschen. 


Zwischen der Zünd-, Brenn- und 


Löschspannüung besteht die einfache Be-- 


ziehung 
Uz>Us> UL. 


Alle drei Spannungswerte kennzeichnen 
jede Glimmröhre, wozu noch der höchst- 
zulässige Strom (Maximalbelastung) 
hinzukommt. 

Infolge der Eigenart der Gasent- 


dische Entladungsgebilde an seiner vollen “ Ladung muß jede Glimmröhre mit einem 


- 
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Schutzwiderstand (Ry in Abb.4) in 
Serie geschaltet sein. Ohne den strom- 


begrenzenden Widerstand würde sich 
das Spiel der Ionen- und Elektrotien- 
erzeugung ständig wiederholen und 
schließlich ein so starker Strom zu- 
stande kommen, daß die Glimmentladung 
in die — die Röhre gefährdende oder 
gar zerstörende — Lichtbogenentladung 
umschlägt. Bei verschiedenen Glimm- 
röhrentypen ist ‘der Vorschaltwiderstand 
im Kolben oder im Sockel bereits ein- 
gebaut, bei den meisten Röhren aber 
muß erzusätzlich in die Schaltung 
eingefügt werden.. Fehlen darf der 
Schutzwiderstand nie. 


Zong. ang 
Brennspg. 


Abb. 4. Prinzipschaltung zur Bestimmung der Zünd-, 
Brenn- und Löschspannung einer Glimmröhre 


Nachstehend eine Klassifika- 
tion der Glimmröhren. Den vielen Ver- 
wendungszwecken entsprechend, erschel- 
nen diese in den verschiedensten Aus- 
führungsformen und durch unterschied- 
liche Dimensionierung der Entladungs- 
gebilde mit den verschiedenartigsten 
Charakteristiken. Daher bereitet eine 
streng abgegrenzte Klassifikation ge- 
wisse Schwierigkeiten, besonders schon 
deshalb, weil manche Röhren für meh- 
rere Zwecke brauchbar sind. Hekd. 


KLASSIFIKATION 
DER GLIMMRÖHREN 


A. Glimmröhren mit Ausnutzung der 
optischen Entladungseigenschaf- 


ten 

I. Glimmröhren (Glimmlampen) für 
Beleuchtungs-, Kontroll- und 
Signalzwecke 


a) normale Glimmröhren 
b) Glimmröhren «mit positiver Säule 
IL. Steuerungsfähige Glimmröhren 

a) mt normalem Katodenfall 
(Bedeckungssteuerung) 

"bi mit anomalem Katodenfall 
(Helligkeitssteuerung) 

c) mit Glühkatode (Helligkeitssteus- 
rung) =. 


B. Glimmröhren mit Ausnutzung der 
elektrischen Entladungseigen- 


schaften K 
I. Relais-Glimmröhren (Glimm- 
relais) 


a) mit kalter Katode 

b) mit Glühkatode 

c) mit Photokatode - 

d) Geiger-Müller-Zählröhren 
e) Glimm-Verstärkerröhren 


II. Kipp-Glimmröhren 


IH. Puffer-Glimmröhren 
a) Spannungsableiter, Sicherungen 
b) Induktionsröhren 
c) Spannungsreduktoren 
à) Glimmlicht-Gleichrichterröhren 
e) Glimmlicht-Detektoren 
f) Spannungsstabilisierungs-Röhren 


dé Eine neue Art von Rundfunk ist in 
den Vereinigten Staaten von Amerika 
im Entstehen: der frequenzmodulierte 
Funk, Wenn auch — mehr aus wirt- 
schaftlichen als aus technischen Grün- 
den — noch umstritten, stellt dieses 
Prinzip doch zweifellos’einen Weg dar, 
die Güte des Funkempfanges grund- 
legend zu verbessern. Über seine tech- 
nischen Grundlagen wird im folgenden 
eine kurze Übersicht gegeben. 


“Das Problem eines störungsfreien 
Empfanges ist mit fortschreitender Ent- 
wicklung des Rundfunks, genauer ge- 
sagt mit der Vermehrung und Verstär- 
kung der Sender, keineswegs leichter, 
sondern eher schwieriger geworden. Die 
zahlreichen Großsender brachten durch 
Überdeckung atmosphärischer und son- 
stiger elektrischer Störungen praktisch 
nur in der Nähe ihrer Standorte ein- 
wandfreie Empfangsverhältnisse. Zu- 
gleich aber zwangen sie zu einer Er- 
höhung der Selektivität im Empfänger- 
bau. Dies bedingte mehr Schwingungs- 
kreise, also auch mehr Röhren, und ver- 
stärkte so eine andere Störungsquelle, 
nämlich das von der Elektronenbewe- 
gung herrührende Empfängerrauschen, 
ganz abgesehen von der durch zu. 
starke Beschneidung der Bandbreite ein- 
tretenden Verschlechterung. der Ton- 
qualität. Dabei ist festzustellen, daß 
alle im Empfängerbau aufgewendete 
Mühe zur Erhöhung der Selektivität um- 
sonst war, weil sie auf der Sender- 
seite nur zum Anlaß genommen wurde, 
die Wellenlängen der Sender noch näher 
einander und sogar übereinander zu 
rücken. Das Ergebnis ist der heutige 
Zustand nicht nur des europäischen 
Rundfunknetzes mit seinem grotesken 
Überlagerungschaos. Wieviel Scharfsinn 
und technische Erfindergabe ist um- 
sonst aufgewendet worden! 


Engere Frequenzbänder, weniger 
Störungen 

Es ist begreiflich, daß angesichts der 
seit vielen Jahren ' unbefriedigenden 
Empfangsverhältnisse nach neuen We- 
gen der technischen Entwicklung ge- 
sucht wurde, auch wenn dies mit radi- 
kalen Veränderungen verknüpft war. 
So entstand, auf Erkenntnissen auf- 
bauend, die teilweise 25 Jahre zurück- 
liegen, die in den USA bis zur prak- 
tischen Einführung gediehene Frequenz- 
modulation. 
Bekanntlich ist, um Sprache und 
usik naturgetreu wiederzugeben, im 
bereich ein Frequenzspektrum von 
gstens 5000 Hz und höchstens 
'000 Hz Breite erforderlich; für eine 
friedenstellende Wiedergabe kann 

an unter 15000 Hz kaum heruntergehen. 
eine Trägerwelle in üblicher 
durch. = er 


‚einer 
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dieser eine E eefte ‘die dop- 
pelt so groß ist wie die Tonfrequenz. , 
Ein Empfänger, der dieses Frequenz- 
band aufnimmt, muß begreiflicherweise 
‚auch alle von außen kommenden Störun- 
gen empfangen, soweit ihre Frequenzen 
innerhalb der durchgelassenen Band- 
breite liegen. Solche Störungen bringen 
eine zusätzliche Modulation der bereits 
modullerten Trägerwelle hervor und 
lassen sich nicht abtrennen und aus- 
filtern. 
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Abb. 1. Vergleich zwischen Amplituden- und Fre- 
quenzmoduvlotion. (F = Trägerfrequenz, f = Mo- 
dulationsfrequenz, AF = Änderungsbetrag der 
Trägerfrequenz, 7 = Stromamplitude der Träger- 
welle, J =Stromamplitude der Moduvlationsweile.) 
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Demnach müssen die vom Empfänger 
aufgenommenen Störungen umso ge- 
ringer werden, je schmäler das in An- 
spruch genommene Frequenzband ist. 
Von dieser Überlegung ausgehend ziel- 
ten die Bemühungen darauf hin, die 
Amplitudenmodulation, die ja an eine 
vom Spektrum der Modulationsfrequenz 
äbhängige Mindestbandbreite gebunden 
ist, ganz aufzugeben und durch eine 
Modulationsart zu ersetzen, bei der nur 
eine schmale Bandbreite notwendig ist. 
‘Hierzu schien die Modulation durch Än- 
derung der Trägerfrequenz eine Möglich- 
keit zu bieten. Zunächst glaubte man, 
auf diesem Wege tatsächlich mit einem 
sehr schmalen Frequenzband auskom- 
men zu können. Während bei der üb- 
lichen Amplitudenmodulation die Schwin- 
gungsamplituden / der Trägerfrequenz F 
durch die Amplituden i der überlagerten 
“Tonfrequenz / vergrößert oder ver- 
kleinert werden, bleibt bei der Frequenz- 
modulation die Amplitude der Träger- 
welle konstant. Dagegen schwankt die 
Trägerfrequenz F um einen Betrag AF 
nach oben und unten im Takt der Ton- 
frequenz. AF spielt demnach bei der 


Frequenzmodulation die gleiche Rolle ` 


wie i bei der Amplitudenmodulation, und 
zwar schwankt AF mit der Toninten- 
eität. Einen anschaulichen Vergleich 
zwischen Amplitudenmodulation (im 
weiteren AM genannt) und Frequenz- 
modulation (FM) zeigt Abb. 1. 

Auf den ersten Blick scheint die FM 


` alle angestrebten Vortelle aufzuweisen. 


Denn zum Ausmodulieren genügt offen- 
bar ein kleiner Frequenzbereich der 


k. 


Trägerwelle, etwa ein AF von + 100 Hz. 
In einem solchen, nur 200 Hz breiten 
Band läßt sich auch ein umfangreiches 
Tonfrequenzspektrum von 15000 Hz 
scheinbar ohne Schwierigkeiten über- 
tragen, was bei AM eine Bandbreite von 
30 000 Hz. erfordern würde. Das bei FM 
notwendig schmale Frequenzband müßte 
also eine Verminderung der vom 
Empfänger gleichzeitig aufgenommenen 
Störungen im -Verhältnis 300:2 er- 
bringen; dies würde im Lautsprecher 
praktisch cine Störgeräuschminderung 
um über 20 Dezibel ausmachen. 


Seitenbänder bei FM 

Bei genauer Betrachtung erwies sich 
diese erste Überlegung jedoch als irre- 
führend. Es zeigt sich nämlich und ist 
rechnerisch nachzuweisen, daß eine fre- 
quenzmodulierte Hochfrequenzschwin- 
gung das durch AF vorgeschriebene 
Frequenzband nicht einhält, sondern 
mehrere Seitenbänder bildet, die zu- 
ammen eine sehr erhebliche Gesamt- 
bandbreite ergeben können. Wie leicht 
zu erkennen ist, stellt sich ein frequenz- 
modulierter Wechselstrom in der Glel- 
chung 


I = lo» sin (Qt + ES sin @t) 


dar?). Die Auflösung dieser Gleichung 


har Wih 


FM AM 


Abb. 2. Frequanzbänder bei AM {rechts) und FM 

(links). Die für FM gewählte Darstellung ent- 

spricht einem A F von 50 kHz und einem [| von 
5 kHz, was 28 Seitenbänder ergibt 


H 


ist mit Hilfe von Bessel-Funktionen 
möglich und zeigt, daß bei kleinen Wer- 
ten von AF und f (im Vergleich zü F) 
ein Spektrum von zahlreichen Selten- 
bändern vorhanden ist. Das gesamte 
Frequenzband hat die Form: 

.(F—2f), (F—f), F, (F+4), (F+2f).. 
d. h. die einzelnen Seitenfrequenzen 
haben gegenseitig einen Abstand von 
der Größe der Tonfrequenz /. Ein Bel- 
spiel für ein derartiges Mehrfach-Fre- 
‘quenzhand zeigt Abb. 2. 
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Abb. 3. Verteilung der Frequenzbänder bei FM 
für verschiedene Werte von A EI, Links für kọn- 
stante Tonfrequenz, rechts für konstante Frequenz- 
schwankung. (Die Frequenzbänder sind in gleicher 
Polarisation dargestellt.) Zeichnungen Hennig (7) 


3) Damit verknüpft ist auch eine Modulation 
der Phase. Der Vereinfachung wegen wird 
darauf im folgenden nicht weiter einge- 
gangen. 
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Abb. 4. Grundsätzliche Methode 
zeugung einer Irequenzmodulierten 
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Abb. 6. Grundsätzliches Schaltbild für die Be- 
grenzerstufe eines FM-Empfängers. Darunter 
Darstellung der Wirkungsweise 

Die Zahl der praktisch eine Rolle spie- 
lenden Seitenbänder ist abhängig von 
dem Wert des Modulationsverhältnisses 
AF/f. Für Werte von 0,01 bis 0,4 er- 
geben sich nur 2 Seitenbänder (je eines 
beiderseits der Hauptfrequenz F), für 
0,5 sind es 4; dann steigt die Seitenband- 
zahl ziemlich regelmäßig von 6 für 
AF/f=10 bis 28 für AF/F=10 usw. 
Auch die Stromamplituden der Seiten- 
frequenzen bestimmen sich aus «dem 
Modulationsverhältnis; ihre Höhe ist 
nicht nach außen hin gleichmäßig ab- 
nehmend, die entsprechenden Amplitu- 
den unter und über der Hauptfrequenz 
sind aber gleich hoch. Oft hat das Haupt- 
frequenzband in der Mitte eine kleinere 
Amplitude als eines der Seitenbänder 
und erreicht vor allem nie wie bei AM 
den Höchstwert Jọ. Die breite Verteilung 
der Schwingungsenergie auf die gesamte 
Bandbreite ist überhaupt eine der kenn- 
zeichnenden Eigenschaften der FM. Die 
Bandbreite selbst wird durch die Modu- 
lationsfrequenz mal Seitenbandzahl be- 
stimmt. Sie dehnt sich mit steigender Ton- 
frequenz aus, andererseits ist die Zahl 
der wichtigsten Seitenbänder größer für 
niedrige Tonfrequenzen als für hohe. 
Eine Übersicht über diese Verhältnisse 
bietet Abb. 3. 

In den USA ist von der Funküber- 
wachungsbehörde, der Federal Commu- 
nication Commision, die Trägerfrequenz- 
schwankung AF mit 75 kHz und die 
obere Tonfrequenz mit 15 kHz begrenzt 
worden. Dies ergibt eine größte Band- 
breite von 240 kHz (16 Seitenbänder mal 
15 kHz). Im Mittel- oder Kurzwellen- 
bereich wäre das eine unerträglich große 
Bandbreite, im Zentimeterbereich ab 


Abb. 
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Abb. 7. Schaltbild für Modulationswandler und 
Audion in einem FM-Empfänger, Die Umwand- 
lung der FM in AM bzw. in Niederfrequenz 
erfolgt mittels -eines Doppelweggleichrichters 


30 MHz jedoch, in dem der FM-Funk 
seine Bänder zugewiesen erhielt, bedeu- 
ten einige hundert Kilohertz nur ein 
verhältnismäßig schmales Band. 

Immerhin ist die bei der FM sich er- 
gebende Bandbreite so groß, daß das 
ursprünglich angestrebte Ziel einer 
Störungsverminderung durch Bandver- 
engung hinfällig wird. Trotzdem war es 
möglich, zu dem gewünschten Erfolg zu 
kommen. Statische (atmosphärische) 
Störungen sind nämlich amplitudenmo- 
duliert und nur zu einem kleinen Teil 
auch frequenzmoduliert. Deshalb müssen 
FM-Funksendungen störungsfreier über- 
tragen werden können als AM-Sen- 
dungen, vorausgesetzt nur, daß die dafür 
benutzten Empfänger nicht auf AM an- 
sprechen. 


Grundlagen für den FM-Geräteaufbau 

Frequenzmodullerte Hochfrequenz- 
schwingungen lassen sich im Prinzip 
ziemlich einfach dadurch herstellen, daß 
in einem Schwingungskreis Kapazitäts- 
änderungen im Takt der Modulations- 
frequenz hervorgerufen. werden. Dies 
kann z. B. durch Beeinflussung eines 
Membrankondensators durch ` Mikrofon- 
ströme geschehen (s. Abb. 4). Auf der 
Empfängerseite muß die FM vor der 
Audionstufe wieder in AM verwandelt 
werden. Ein hierzu brauchbares Verfah- 
ren beruht auf der Verwendung von zwel 
Resonanzkreisen, von denen einer so ver- 
stimmt ist, daß der Resonanzpunkt dicht 
neben der empfangenen Frequenz liegt. 
Es entsteht dann Resonanz im Takt der 
Frequenzschwankungen und damit eine 
Amplitudenveränderung im Sinne der ur- 
-sprünglichen Tonschwingung. In der 
Praxis bedingt der Aufbau eines FM- 
Senders oder -Empfängers natürlich ge- 
wisse Abwandlungen derartiger grund- 
sätzlicher Methoden. 

Den Aufbau eines FM-Empfängers 
zeigt Abb.5. Er ist nicht ganz unähn- 
lich einem Superheterodyne-Gerät für 
AM. Typisch sind vor allem drei Stufen: 
der Zwischenfrequenzstufe 
kommt eine ähnliche Aufgabe zu wie 
beim Super. Wichtig ist außerdem bei 
der EM der sogenennte Begrenzer, 
der-jede etwa vorhandene AM der emp- 
fangenen frequenzmodulierten Welle be- 
seitigen soll. Dies geschieht mittels einer 
Pentode, die einen Anodenstrom mit 


5. Aufbauschema für einen FM-Empfänger 


Verstörker 


- - > e 
gleichmäßig beschnittenen Amplituden, , 
aber voll erhaltener FM liefert (s. 
Abb.6). Ein Modulationswand- 
ler schließlich stellt aus der frequenz- 
modulierten wieder eine amplitudenmo- 
dulierte Schwingung her und bildet zu- 
gleich das Audion. Hierzu wird meist 
eine Doppeldiode verwendet (s. Abb. 7). 
Die mit den heute vorliegenden Ge- 
räten erreichte Störfreiheit ist außer- 
ordentlich groß. Da Störungen nur im 
niederfrequenten Bereich des Tones 
übertragen und verstärkt werden . 
können, wird die Verstärkungsleistung 
des Empfängers für Störungen nur in dem 
Verhältnis Tonbandbreite zu Träger- 
bandbreite in Anspruch genommen, d.h. 
nur zu einem Bruchteil. Durch die Be- 
schneidung der Amplituden im Begrenzer 
werden auch diejenigen Störungen be- 
seitigt, die in der HF-Verstärkungs- und 
Zwischenfrequenzstufe entstehen. Prak- 
tisch betragen die Störungen bei FM 
weniger als ein Sechstel der bei AM un- 
vermeldlichen Störgeräusche. Als sehr 
wichtig sei noch vermerkt, daß auch 
Überlagerungsstörungen infolge zu dicht 
nebeneinander liegender Sender ganz 
unterdrückt werden; miteinfallende 
schwächere Sender sind auch bei glel- 
cher Frequenz nicht zu hören. R.S. 
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DIPL.ING. ALFRED WALTHER- 


Kopfhőrer: 


adio 

Mit dem Sirutor — einem Kupfer- 
oxydul-Gleichrichter — ist dem Rund- 
funk-Techniker ein Bauelement von 
nicht zu unterschätzendem Wert in die 
Hand gegeben. Besonders für die Neu- 
entwicklung von Detektor-Empfängern, 
die in der heutigen Zeit der dauernden 
Stromsperren wieder sehr gefragt sind, 
eignen sich Sirutoren. Die Vorteile, die 
sie gegenüber einem Kristall-Detektor 
besitzen, sind groß, so daß es sich lohnt, 
sich mit ihnen näher zu beschäftigen. 
Genau wie der Kristall-Detektor läßt der 
Sirutor den Strom in einer Richtung 
hindurch, während er ihm in entgegen- 
gesetzter Richtung einen großen Wider- 
stand entgegensetzt. Die Vorteile des 
Sirutors gegenüber einem Detektor sind: 
absolut stabiles Arbeiten und Unemp- 
findlichkeit gegen Erschütterungen. Da- 
her gibt es kein Einstellen und Nach- 
regulieren. Die unbegrenzte Lebens- 
dauer, und nicht zuletzt seine Kleinheit, 
eignen sich für einen engen Zusammen- 
bau. Der einzige Nachteil: seine Reiz- 
welle liegt unter derjenigen eines guten 
Kristall-Detektors. Aber auch hier ist 
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nd auf höhere Empfindlichkeit 

gen, indem man die Kapazität zwi- 

í en den einzelnen Gleichrichterschich- 
en verkleinert. i 


£ 
= Bei jedem Detektor-Empfänger sind 
Antenne und Erde das Hauptproblem. 
x In einer GroBstadt mit eigenem Sender 
| läft sich dieses Problem in einfacher 
= und befriedigender Weise lösen. An- 
tennen-Erde-Kombinationen wie Zentral- 
_ heizung-- Wasserleitung, Gasleitung— 


Zentralheizung, Gasleitung—Wasser- 
leitung, Hausklingelleitung—Wasser- 
leitung, Hochantenne— Wasserleitung 


(das beste) sind in fast allen Fällen vor- 
handen bzw. zu verwenden. 

Nicht minder wichtig ist ein guter, 
leicht ansprechender Kopfhörer. Sie sind 
heute noch im Handel erhältlich. 


Bauanleitung D 

Zunächst wird mit Hilfe eines provi- 
sorisch aufgebauten, abstimmbaren De- 
tektor-Empfängers die beste Antennen- 
Erd-Kombination ermittelt. Ist sie ge- 
funden, so beginnt man mit dem eigent- 
lichen Bau des Kopfhörer-Detektors. Die 
durch die Antenne einfallende Energie 
soll möglichst ohne große Verluste dem 
Kopfhörer zugeführt werden. Dies ge- 
schieht am besten, wenn man so wenig 
wie möglich von Abstimmitteln Ge- 
brauch macht. Das ist aber beim Kopf- 
hörer-Radio mit der fest eingestellten 
Frequenz der Fall. Die möglichst ver- 
lustarme Spule wird am besten auf 
einem Eisenkern kleineren Ausmaßes 
(Abbildung 1) selbst gewickelt, um sie 
gut im Kopfhörer unterbringen zu kön- 
nen. Man bringt gerade soviel Windun- 


gen an, daß ihre Induktanz ungefähr im - 


Abstimmungsbereich des zu empfangen- 
den Senders liegt (vielleicht einige Win- 
Jungen mehr). Die genaue Anpassung 
an die Antenne erfolgt erst nach dem 


Abb. I 


Einbau mit Hilfe eines verlustarmen 
Calitkondensators von einigen pF-Ka- 
pazität, den man in die Antennenleitung 
vor die Spule schaltet. Parallel zu den 
Kopfhörerspulen ist noch ein Block- 
kondensator von ca. 1000 pF vorgesehen 
(wichtig). Die Teile werden nun im In- 
nern eines der beiden Kopfhörer unter- 
gebracht und geschaltet (Abbildung 2 
und Foto), bis auf den Calit-Antennen- 
Kondensator. 
tritt eine geringe Verstimmung ein, ver- 
acht durch die- Metallmasse - des 
Magneten, die mit dem Calit-Antennen- 
Kondensator ausgeglichen werden muß, 
um die volle Lautstärke zu erhalten. 
Die beiden ursprünglichen Kopfhörer- 
een. schließt man kurz und ver- 
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Nach Einbau der Spule. 


sieht sie mit einem Bananenstecker. Zu- 
sätzlich wird eine besondere Antennen- 
zuleitung durch die Durchführungs- 
buchse ins Innere des Empfängerkopf- 
hörers eingefüht. Nach Anschaltung der 
Antenne und Erde hören wir mit dem 
zweiten Kopfhörer den Sender ab und 
regulieren durch Auswechseln der Ka- 
pazität des Antennenkondensators den 
Kopfhörer auf größte Lautstärke ein. 

Haben wir den richtigen Wert er- 
mittelt, so wird der Kondensator eben- 
falls im Kopfhörer eingebaut, die Mem- 
brane angeschraubt und der Empfang 
mit beiden Kopfhörern ist nun möglich. 
Bei etwa auftretendem Platzmangel 
kann der 1000 pF-Kondensator im In- 
nern des anderen Kopfhörers unter- 
gebracht werden. Die Wirkung ist die 
gleiche. 

Ist alles sorgfältig abgestimmt und 
eingebaut, so wird man, trotz Sirutor, 
über die gute Lautstärke und das stabile 
Arbeiten des Kopfhörer-Radios über- 
rascht sein. Das lästige Drahtgestrippe 
und der unhandliche alas 
sind weggefallen. 


Spule:55 Wdg. 


Abb. 2 Zeichnungen Sommermeier D 


Abb.3 


TE 
G 


Die durch die Antenne einfallende 
Hochfrequenz wird im Sirutor gleich- 
gerichtet und als Niederfrequenz dem 
Kopfhörer zugeführt. Den Sirutor 
schließt man am besten so an, daß der 
positive Pol (durch einen roten Punkt 
bezeichnet) an der Kopfhörerspule liegt. 

Als Spulenkörper wurde eine aus 
einem Görler-Sperrkreis ausgebaute und 
umgebaute Eisenkernspule verwendet, 
deren Einzelheiten aus der Zeichnung zu 
ersehen sind. Man verwende verlust- 
arme Kondensatoren, am. besten aus 
Calit, kleinen Ausmaßes. Als Antennen- 
Kondensator wählen wir einen mit hoher 
Prüfspannung (ca. 1500 V), um evtl. 
auch den einen Pol der Netzleitung als 


Abb. 4 


Antenne benutzen zu können. (Größte | 
Vorsicht!) Der Sirutor und die Konden- | 
satoren werden mit Rüschschlauch über- | 
zogen oder mit. Isolierband umwickelt, i 
um Masseschluß zu vermeiden. Die i 
beiden ursprünglichen Kopfhorerzulei- | 
tungen werden am Ende kurzgeschlossen | 
und an einem Pol eines Doppelsteckers i 
befestigt, während vom anderen Pol eine | 
zusätzliche Antennenleitung durch die | 
Durchführungsbuchse ins Innere des i 
Empfängerkopfhörers geführt wird. x 

| 


Stückliste 
1 Sirutor 
1 Blockkondensator 1000 pF 
1 Antennenkondensator ca. 200 bis 
350 pF (Calit 750—1500-V-Prüf- 
spannung) 

1 Spulenkörper 

1 Paar Kopfhörer. 
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Die Moßtechniko#Reparaturwerkstait ` 


Spannungs- und Strommessung 
durch umschaltbares Meßinstrument 


Die Vorteile eines fürSpannungs- 
und Strommessung gleichzeitig ver- 
wendbaren Meßinstruments dürften für 
die Praxis des Funktechnikers wohl auf 
der Hand liegen. Außer den An- 
schaffungskosten nur eines Instru- 
ments, das im Hinblick auf den Preis 
nur unwesentlich über demjenigen eines 
qualitativ gleichwertigen Volt- oder Am- 
peremeters liegt, ist der Vorteil vor 
allem in der Möglichkeit zu sehen, mit 
diesem Kombinationsinstrument nicht 
nur Spannungs- bzw. Strommessungen 
an sich, sondern diese Messungen auch 
in beliebig weiten Grenzen mit Bezug 
auf die Größe der Messungen vornehmen 
zu können. Es bleibt also das gleiche In- 
strument verwendbar, z.B. für die Span- 
nungsmessung eines Akkumulators oder 
einer Anodenbatterie bzw. für die 
Messung des Stromverbraüchs eines 
Rundfunkempfängers oder eines elek- 
trischen Heizofens. Lediglich die für die 
verschiedenen Meßbereiche notwendigen 
Vor- bzw. Nebenwiderstände sind an das 


Abb. 1. Prinzipschaltung des umschaltbaren 
Meßinstrumentes 


Instrument je nach Art der vorzuneh- 
menden Messung anzuschalten. 

In Abb.1 wird die Prinzipschaltung 
dieser beiden Meßarten mit Benutzung 
des wohlbekannten „Mavometers‘ ver- 
anschaulichtt — einmal mit Vorwider- 
stand für die Spannungsmessung und 
zweitens mit Nebenwiderstand für die 
Strommessung. 

Bei Strom- und Spannungsmessungen, 
die zeitlich zusam- 
menfallen sollen, . 
oder doch wenig- 
stens in unmittel-. 
barer Folge auszu- 
führen sind, müß- 
ten zwei Instru- 


mente — nämlich 
eins für die Span- 
nungs- und eins 


für die Strommes- 
sung — vorhanden 
Sein. Um die An- 
schaffung von zwei 
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Instrumenten zuersparen undgleichzeitig 
dabei das lästige 
Auswechseln. und Festschrauben der 
Vor- bzw. Nebenwiderstände zu ver- 
meiden, kann man nach der aus. 
Abb. 2 erkennbaren Weise leicht eine 
durch 3-fach-Paralielschalter automa- 
tisch zu betätigende An- und Abschal- 
tung der Vor- und Nebenwiderstände 
bewirken, so daß je nach Schalterstel- 
lung die eine oder die andere Art der 
Messung ausgeführt werden kann. Aller- 
dings ist hierbei die Verlegung der Lei- 
tungen von gewisser Bedeutung. An 
Stelle eines sonst verwendeten dünnen 
Drahtes wurde in vorliegenden Falle 
Messingband von ca. 5 mm Breite bei 
ca. 1 mm Wandstärke verwendet, um den 
Ohmschen Widerstand der Leitungsver- 
bindungen so gering wie möglich zu 
machen, da anderenfalls die Meßge- 
nauigkeit, insbesondere bei Messungen 
mit kleineren Spannungen und 'Strom- 
stärken, hierunter leiden würde. 


Es sei bei dieser Gelegenheit darauf 
verwiesen, daß der Widerstand eines 
Kupferdrahtes von 02 mm œ für eine 
Länge von 10 Meter einen Widerstand 
von 5,58 Ohm, bei 1 mm gœ einen Wider- 
stand von nur 0,22 Ohm besitzt. Das sind 
allerdings an sich relativ niedrige Werte, 
die jedoch bei der exakten Berechnung, 
da hierbei vervielfacht, ins Gewicht 
fallen. 


Auch der verwendete Schalter, der die 
Umschaltung besorgt, muß von fester 
Konstruktion sein und einen dauerhaften 
starken Flächenkontakt aufweisen. Kei- 
nesfalls verwende man hier minderwer- 
tiges Material. 


An der durch „x“ vermerkten Stelle 
ist es zweckmäßig einen variablen hoch- 
belastbaren Vorwiderstand einzusetzen, 
der durch Kurzstecker gegebenenfalls 
unwirksam gemacht werden kann. Er 
dient dazu, um z. B. für Widerstands- 
messungen bei benutzter hoher Span- 
nung oder Stromstärke diesen Wider- 
stand, sofern er eine nicht genügend 
hohe Belastbarkeit aufweisen sollte, zu 
schützen. Nass 


Abb. 2. Automatisch zu befätigende An- und Abschaltung der Vor- und 
Nebenwiderstände 


und zeitraubende - 


Prüfung einer Antenne auf 
ErdschlußundIsolationswiderstand 


Von besonderer Bedeutung ist in vielen 
Fällen, in denen eine Fehlersuche am 
Empfänger selbst zu keinem Erfolg ge- 
führt hat, die Wirksamkeit der vor- 
handenen Antenne zu prüfen. Besonders 
bei den heute wieder häufiger verwen- 
deten Detektor-Empfängern ist die ord- 
nungsgemäße Antennen- und Erdungs- 
anlage im Hinblick auf die hier beson- 
ders notwendige größtmögliche Verlust- 
freiheit zum Zwecke höchster Energie- 
zuführung zum Empfänger von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. 


Im nebenstehenden 
Bild werden hier 
zwei Möglichkeiten 
gezeigt: einmal die (v 
Prüfung der Antenne 
auf Erdschluß (I) 
und zweitens die 
Feststellung des Iso- 
lationswiderstandes 
der Antenne (II). 


Im ersten Fall wird — bei abgeschal- 
tetem Empfänger — zwischen Antenne 
und Erdung ein Voltmeter und eine 
Batterie geschaltet — eine Taschen- 
lampenbatterie oder ein Akkumulator 
und ein Meßinstrument mit einem Meß- 
bereich von ca. 6 Volt genügt voll- 
kommen. Zeigt das Voltmeter einen 
Ausschlag, so ist damit der Beweis er- 
bracht, daß die Antenne in irgendeiner 
Form mit der Erde in Verbindung steht, 
d.h. „Erdschluß“ hat, der natürlich nach 
Feststellung beseitigt werden muß. 


Im zweiten Fall kann der Isolations- 
widerstand der Antenne gemessen wer- 
den. An Stelle des Voltmeters ist hier 
ein Milliamperemeter mit einem Meß- 
bereich von ca.5 MA wie in der Schal- 
tung unter „I“ einzufügen, und zum 
Schutz dieses Instruments ein variabler 
Widerstand (W) in Reihe zu legen. Je 
nach der Größe des angezeigten Wertes 
— er darf nicht über 0,5 MA steigen — 
kann der Widerstand langsam ausge- 
schaltet und bei völliger Ausschaltung 
durch Schalter oder Kurzstecker (S) 
kurzgeschlossen werden. 


Der Isolationswiderstand ist nun zu 
berechnen nach der Formel: 


E 

BR 
Hierbei bedeutet E die Spannung der 
"Batterie (B) in Volt und I den festge- 
stellten Strom durch Ablesung am Milli- 


amperemeter in Ampere. 


Im Zahlenbeispiel: angenommen, die 
verwendete Batterie besitze eine Span- 
nung von 4,5 Volt, das Milliampere- 
meter zeige einen Strom von 0,7 MA 
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Et 


w 
a 


KR 


` 


an, so ergibt sich, diese Werte in die 
Formel eingesetzt: 


E 4,5 

S Y Tia „2258 Ohm 
Das bedeutet, daß der Isolationswider- 
stand der Antenne ca. 6000 Ohm be- 
trägt — ein Wert, der über dem zu- 
lässigen Wert liegt und somit eine Prü- 
fung der Antennenanlage notwendig 
macht. Meist wird der vorhandene Feh- 
ler, namentlich bei längerem Gebrauch 
von Freiantennen in Großstadtnähe oder 


in geringer Entfernung von Fabriken. 


auf dem Lande, daran liegen, daß die 
Eierkette an den Abspannpunkten ver- 
staubt und mit Rußteilchen überzogen 
ist. Aber auch der Blitzschutzschalter 
kann verschmutzt sein und hierdurch 
der von der Antenne aufgenommenen 
Energie durch diesen Nebenwiderstand 
eine teilweise Ableitung zur Erde bieten. 


Widerstandsbestimmung 
unter Verwendung der Glühlampe 


(Vergleichsprüfung) 


Die in der Funkwerkstatt täglich vor- 
zunehmenden Prüfungen an Wider- 
ständen können, sofern es sich nicht um 
die Notwendigkeit zur Vornahme exak- 
ter Messungen handelt, auf eine einfache 
Methode vorgenommen werden, die 
wenig Zeit in Anspuch nimmt. Es han- 
delt sich um die sog. „Vergleichs- 
methode“, deren Anwendungsmöglich- 
keit aber das Vorhandensein einer ge- 
wissen Reihe von bestimmten Normalien 
zur Voraussetzung hat, deren Art der- 
jenigen des zu prüfenden Schalt- 
elements — in diesem Falle von Wider- 
ständen bekannter Größen — entspricht. 
Zur Vornahme von Widerstandsbestim- 
mungen ist in diesem Falle also eine 
Anzahl von Widerständen notwendig, 
deren Werte bekannt sind. 

Die Vergleichsprüfung von Wider- 
ständen beruht darauf, daß eine Glüh- 
lampe, die in einen Stromkreis mit ein- 
geschaltetem größeren oder kleineren 
Widerstand gelegt wird, je nach der 
Größe des eingeschalteten Widerstandes 
dunkler oder heller leuchtet. Durch An- 
wendung dieses Prinzips einer optischen 
Prüfmethode ist man in, der Lage, mit 
Hilfe eines Schalters einmal den be- 
kannten Widerstand und darauf den ge- 
` suchten Widerstand in den Stromkreis 
zu legen und je nach der sichtbaren 
unterschledlichen Leuchtwirkung der 
Lampe den Widerstandswert des gesuch- 
ten Widerstandes festzustellen. 
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Abb. 4. Schallskizze des Prüfgerätes für Widerstandsbestimmung 
unter Verwendung einer Glühlampe 


In der Schaltskizze Abbildung 4 des 
handlichen Prüfgeräts finden eine Reihe 
bekannter Widerstände (W, ... Wıs) Ver- 
wendung, die durch einen Schalter (S,) 
wahlweise in den bestehenden Strom- 
kreis geschaltet werden können. Die 
Reihenfolge der Widerstände richtet sich 
nach dem Widerstandswert. Es werden 
hier einmal in Stellung „a“ des Schal- 
ters S, die durch Schalter S, einschalt- 
baren bekannten Widerstände CW, Wis), 
in Stellung „b“ der gesuchte Widerstand 
(Wx) in den Stromkreis gelegt. Findet 
der durch den Schalter Š, bewirkte 
Wechsel der Umschaltung von Stellung 
„a“ zu „b“ schnell genug statt, z. B. 
durch eine Morsetaste oder eine ent- 
sprechend konstruierte Blattfeder, so 
kann man mit einigermaßen Genauig- 
keit durch die Helligkeitsunterschiede 
der Lampe (L) den Wert des gesuchten 
Widerstandes „einkreisen“. 

Bei benutzter hoher Spannung ist zur 
besseren Kenntlichmachung des Hellig- 
keitsunterschiedes noch ein hochbelast- 
barer Vorwiderstand in den Stromkreis 
zu legen, der gleichzeitig den zu prüfen- 
den Widerstand, sofern er eine geringere 
Belastbarkeit aufweist, schützt. 

Diese „rohe“ Vergleichsprüfung ar- 
beitet, wie gesagt, für viele Fälle, bei 
denen es sich nur darum handelt, den 
ungefähren Wert eines Widerstandes 
festzustellen, nicht aber seine genaue 
Größe, mit für diesen Zweck ausreichen- 
der Genauigkeit. 


Kapazitätsbestimmung 
unter Verwendung der Glimmlampe 


(Vergleichsprüfung) 

Eine in der Praxis des Funktechnikers 
wohl am häufigsten vorkommende Prü- 
fungsart ist die Kapazitätsbestimmung 
unbekannter Kondensatoren. 


Von den möglichen Ausführungsformen 
zur Vornahme von einfachen Prüfungen 
sei nachstehend auf eine Art verwiesen, 
die sowohl den Vorteil hat, in der Her- 
stellung billig zu sein, als auch mit für 
die Praxis ausreichender Genauigkeit zu 
arbeiten. 


Das Prinzip beruht darauf, daß eine in 


einen Gleichstromkreis gelegte Glimm- - 


röhre in einem in Serie zu dieser geleg- 
ten Kopfhörer einen Ton von bestimm- 
ter Höhe bewirkt, der sich jeweils nach 
der Größe einer parallel gelegten Kapa- 
zität richtet. Und zwar ist der Ton um 
so höher, je kleiner die Kapazität, und 
um so niedriger, je größer diese ist. 


Verwendung einer Glimmiampe 


Abb. 3. Scholischema des Prüfgerätes für die Kapazitätsbestimmung unter 


Zeichnungen: Nass (5) 


Die Schaltskizze Abbildung 5 zeigt das 
Schema, bei dem — ähnlich wie bei der 


Widerstandsbestimmung — einmal durch 


einen Schalter (T), der in diesem Falle 
als Morsetaste ausgebildet ist, ein durch 
einen Schalter S wahlweise anschaltbarer 


Kondensator bekannter Größe (C; ..Cıs) 
oder der gesuchte Kondensator (Cx) 


eingeschaltet werden kann. 


Man wird zweckmäßig eine möglichst 
große Anzahl von Kondensatoren an- 
schalten, um die Meßgenauigkeit zu er- 
höhen. In der vorliegenden Brücke be- 
finden sich die Werte von 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 
2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 
10 000, 15 000, 20000, 25000 und 30 000 
pF-Kapazität — eine Anzahl, die in der 
Praxis völlig ausreichend ist. 


Daß die zur Verwendung kommenden 
Kondensatoren eine möglichst günstige 
Kapazitätstoleranz aufweisen sollen, 
versteht sich wohl von selbst. Es set 
aber an dieser Stelle darauf aufmerksam 
gemacht, daß leider im Handel noch 
vielfach Kondensatoren angeboten wer- 
den, die in dieser Richtung den Bedürf- 
nissen nicht genügen. 


Der gleichfalls im Stromkreis liegende 
Widerstand (W) ist der für die Glimm- 
röhre notwendige Vorschaltwiderstand, 
der eine Größe von ca. 5000 bis 10 000 
Ohm besitzt. Nass 


Leuchtpipe „Hände frei“ 


Ein sehr praktisches Hilfsmittel für 
Installation und Rundfunkreparatur, 
Diese kleine Leuchte ist für jeden Prak. 
tiker aus einer hölzernen Zigaretten. 
spitze und einer Taschenlampenbirne in 
Verbindung mit einer Batterie oder 
einem Kleinakku leicht herzustellen. 


K. Br. 
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DER ELEKTROMEISTER ` 


S 


` MITTEILUNGEN DER ELEKTRO-INNUNG 


Aufruf des Obermeisiers 


Auf Grund bestimmter Erfahrungen, die 
ich in unserem Elektroberuf und besonders 
bei den Prüfungen sammeln konnte, sehe ich 
nich veranlaßt, zur Frage der Vorschriften 
und dergleichen einmal grundsätzlich Stellung 
zu nehmen. 

Es ist leider Tatsache, daß Merkblätter, 
Nachschlagewerke oder sonstige Unterlagen 
zur Zeit kaum zu beschaffen sind. Dieser 
gewiß unerfreuliche Zustand darf aber auf 
keinen Fall einen Anlaß dazu geben, den 
grundsätzlichen Mangel an Wissen noch wei- 
ter zu verschleppen, was in ganz besonderem 
Maße für die Nachwuchsausbildung gilt. Für 
alle Fachkollegen besteht die Aufgabe, sich 
genau über die VDE-Vorschriften zu infor- 
mieren und auch den Gehilfen und Lehr- 
lingen die Möglichkeit zu geben, diese 
kennenzulernen, und sei es auch nur in einer 
gegenseitigen Aussprache zwischen Meister 
und Nachwuchs. Deshalb bitte ich auch die 
vier Fachgruppen der Elektro-Installateure, 
Elektro-Maschinenbauer, Elektro-Mechaniker 
und Rundfunk-Mechaniker, sich mit den 
VDE-Vorschriften und anderen Bestimmungen 
eingehend vertraut zu machen. 

Die bisherigen Vorbereitungskurse behan- 
delten die für unser Fachgebiet so überaus 
wichtigen Vorschriften leider nicht als Haupt- 
thema. Mit größtem Bedauern habe ich fest- 
stellen müssen, daß die wichtigsten Vorschrif- 
ten vom größten Teil der Prüflinge nicht 
sinngemäß beherrscht wurden. Beispielsweise 
ist es nicht zulässig, daß die Vorschrift 0100 
den Elektro-Installateuren, Maschinenbauern 
oder Elektro-Mechanikern nur unvollkommen 
und oftmals überhaupt nicht bekannt ist. Es 
geht auch nicht an, daß bei Meisterprüfungen 
der Rundfunk-Mechaniker die grundlegenden 
Vorschriften über den Bau von Antennen 
nicht beherrscht. Alle diese Vorschriften 
müssen für jeden in unserem Beruf Tätigen 
unbedingt Geistesgut sein; und wenn es 
irgend geht. dann müssen die notwendigen 
Kenntnisse eben rein schulmäßig erlernt und 
gefestigt werden. 


Berechnung der Kernleistung 


Dipl.-Ing. ERICH STALZER 


Für den Einphasentransformator mit 
zwei getrennten Wicklungen ist die 
sekundär abgegebene Leistung!) 


N = U, : L. 
Sieht man von den Verlusten ab, so gilt 


auch 

N = U; -I, 
wobei U, die Primärspannung, I, den 
Primärstrom, U, die Sekundärspannung 
und I, den Sekundärstrom bedeuten. 


Aus beiden Gleichungen folgt durch 
Addition 


25 = UZ L U S Il... ma 1) 


Die Spannung einer Wicklung be- 
stimmt bekanntlich deren Windungszahl, 
die hindurchfließende Stromstärke den 

` Drahtquerschnitt.‘ Jedes Produkt U . I 


1)` An sich ist bei Wechselstrom die Lel- 
stung N=U--I'cos in Watt von der Schein- 
Leistung U:I in V/A zu unterscheiden. Bei 
der hier gegebenen Darstellung über die 
Kernleistung ist unter Leistung immer die 
Scheinleistung verstanden. Eine genauere 
Trennung Von Wirk- und Schein-Leistung 
würde den Umfang der Arbeit wesentlich 
vergrößern. 
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"RED-Vorschriften“ 


Die. Prüfungsvorsitzer sind jetzt darauf 
hingewiesen, daß die Prüfungsaufgaben „Er- 
richtungsvorschriften, VDE-, REM- und 
und dergleichen in Zu- 
kunft Hauptthemen darstellen sollen; denn 
wir wollen uns darüber klar sein, daß Un- 
kenntnis auf dem Vorschriftengebiet einen 
unbedingten Mangel bedeutet, ganz besonders 
aber dann, wenn es sich um die berufliche 
Ausbildung des Nachwuchses handeit. 


Ohne genaueste Kenntnis der Vorschriften 
kann unser Elektroberuf nicht auskommen 
und ebensowenig voll verstanden werden. 
Erfährt in der Ausbildung ein Teil des Lehr- 
stoffes anderer Teile wegen eine Vernach- 
lässigung, wie. es bisher mit den Vorschriften 
und dergleichen geschah, so entsteht dadurch 
eine Wissenslücke, die auch in der späteren 
praktischen Berufsarbeit kaum zu überbrük- 
ken ist. 


Um nun allen Fachsparten und Berufskolle- 
gen eine gute und richtige Gesamtausbildung 
zu vermitteln. habe ich nach langer Uber- 
legung den Entschluß gefaßt, in der Schule 
des Elektrohandwerks Berlin einen zusätz- 
lichen Kursus von halbjähriger Dauer einzu- 
richten. Das erste Vierteljahr bleibt der 
grundsätzlichen Ausbildung und der Erler- 
nung der Vorschriften vorbehalten, während 
im folgenden Vierteljahr eine spezielle Aus- 
bildung in der Elektro-Maschinen-Technik 
vorgesehen ist. die bei den Elektro-Installa- 
teuren wohl ein ganz besonderes Interesse 
erwecken dürfte. Gedacht ist dieser zusätz- 


liche Kursus als Ergänzung zur Gesamtaus- - 


bildung: sein Beginn kann auf der Geschäfts- 
stelle erfragt werden. 


Damit hoffe ich, daß die bisherige Aus- 
bildungslücke der Kollegen durch diesen Kur- 
sus so überbrückt und geschlossen wird, daß 
bei späteren Prüfungen keine Klagen mehr 
über fehlende Informationsmöglichkeiten aul- 
treten können. 


gez. Uhlmann, Obermeister. 


von Spartransformatoren 


ist daher ein Maß für den durch die zu- 
gehörige Wicklung eingenommenen 
Wickelquerschnitt, fälschlich oft Wickel- 
raum genannt. ` 


Durch die rechte Seite der Gleichung 1) 
ist also die Summe aus primärem und 
sekundärem Wickelquerschnitt festge- 
legt. Der zu dieser Wicklung gehörende 
Eisenkern ist dann richtig gewählt, wenn 
unter gebührender Berücksichtigung der 
Mindestluft- und Kriechstrecken der 
Fensterquerschnitt von den erforder- 
lichen Wickelquerschnitten gerade aus- 
gefüllt wird. 


Man kann daher jedem Eisenkern eine 
gewisse Leistung zuordnen, die soge- 


"nannte Kernleistung (Typenleistung oder 


Innenleistung), bei der also der Fenster- 
querschnitt gerade durch die Wicklungen 
ausgefüllt ist. 


Bei dem betrachteten Einphasentrans- 
formator mit zweigetrennten Wicklungen 
stimmt diese Kernleistung mit der auf 
der Sekundärseite tatsächlich entnom- 
menen sogenannten Außenleistung des 


Transformators überein. Anders bei 
mehreren getrennten, nicht gleichzeitig 
. belasteten Wicklungen oder bei _ Spar- 
schaltung. 

Besitzt ein `Einphasentransformator 
mehrere getrennte Wicklungen, so gilt 
analog Gleichung 1) für die Kern- 
leistung 


[zm=zv.r] emo 2) 


d. h. die Kernleistung ist durch die 
Summe aller Produkte U.I für alle 
Wicklungen bestimmt. Sollen nicht alle 
Wicklungen gleichzeitig belastet sein, 
so ist natürlich die Außenleistung kleiner 
als diese Kernleistung. 

Zu Berechnung der Kernleistung von 
Einphasenspartransformatoren dent 
ebenfalls die Gleichung 2). Es sind da- 
bei die Produkte U . I aller Wicklungs- 
teile zu bilden. Dabei ist zu beachten, 
daß in dem bei Sparschaltung gemein- 
samen Teil von Primär- und Sekundär- 
wicklung nur die Differenz aus Primär- 
und Sekundärstrom fließt und daß der 
für die Kernleistung maßgebende Draht- 
querschnitt dieses Wicklungsteiles nur 
für diese Differenz dimensioniert wird. 

Für den einfachen Einphasenspar- 
transformator Abb. 1 ergibt sich fol- 
gende Rechnung: 


Wicklungsteil AB: Spannung U, 
Strom L, — 1; 
Wicklungsteil BC: Spannung U, — U> 


Strom ];. 
F eier 1---- - - - >, 
A — 2-97 1: 
e----- U2 - - - - BER é 
Abb. 1 


Es ist daher nach Gleichung 2): 
2 Nk = U. (L—I) + (U;—Us)-1, 


Die Auñenleistung dieses Spartrans- 
formators ist 

Na = U-k = Ui. Ú, 

Aus Gleichung 3 und 4 erhšlt man 
durch einfache Umformung die bekannte 


Formel zur :Berechnung der Kern- 
leistung. 
E Vë Š 
Nk=Na.(1— y + Bodo .. 5) 


1 
Sie gilt jedoch nur für den Spezlalfall 
der Abb. 1. Uber die Größe der Erspar- 
nisse gibt der Faktor 

1— HS Auskunft. 
: U s 

Je mehr die Spannungen voneinander 
verschieden sind, um so kleiner wird die 
Einsparung. Im allgemeinen führt man 
daher Sparschaltung nur aus, wenn die 


` Unterspannung nicht kleiner als 50% 


der Oberspannung ist. 
Sparschaltung von Hochspannung auf 
Niederspannung und von Niederspan- 
(Fortsetzung auf Seite 18) 


= 15 


mee LI 


San 


— 


unun 8 ilr 


Zuden holbstündigen 
Kontrollen gehört u. 
o. I. die Messung des " 
Kondensator - Va- 
kuums, Il. die Kon- 
trolle der Tempero- EM 
E tur der Wellenlager 
und Ill. die Ablesung 
und Aufzeichnung 8 
der wichtigsten Meß- 


z größen des Haupt- 
D maschinensatzes | - 


ler Kohlenvermahlung erfolgt die Zubereitung 
ohkohle zu Kohlenstaub. 3. Die Bedienung 
essel wird vom Bedienungspult aus fern- 
ert, das mit der Kessel-Meßtafel zusammen- 
t ist. 4. Der Kohlenstaub wird durch Rohr- 
jen den Brennerdüsen zugeführt. 5. Entladen 
>əhkohle. ó. Eine Vorwärm- oder Hausturbine 
rdergrund der Turbinenteil, hinten der Ge- 
r). 7. Eine Hauptmaschine (links Hochdruck- 
scht Niederdruckturbinen). 8. Eine der Kes- 
isepumpen mit Turbinenantrieb. 9. Nieder- 
urbinensatz mit Drehstromgenerator und Er- 
naschine. 10. Ausschnitt aus der $chaltwarte, 
das Bedienungspult mit Blindschaltbild, da- 
die Meßtafel mit den Kontrollinstrumenten. 


H Sonderaufnahmen für ` die 
FUNK-TECHNIK: E. SCHWAHN 
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Hochspannung 
auf die Nieder- er 
spannungsseite 
bzw.dieNieder- 
spannung auf 
die Gleichspannungsseite gelangt. 
Meist liegt der einfache Fall der 
Abb. 1 nicht vor. Man muß dann bei der 
Berechnung der Kernleistung immer von 
Gleichung 2) ausgehen. Ihre Anwendung 
soll an einem Beispiel erläutert werden. 


Die Kerngröße eines Einphasentrans- 
formators mit folgenden Daten soll er- 
mittelt werden: 


Primärspannung: 220 V, 
Sekundärspannung: 150 — 130 — 110 — 
90 V, 
. Leistung: 1000 VA wahlweise bei allen 
Spannungen, 
Sparschaltung: 50 Hz. 
Der Transformator hat also nur eine 


Wicklung, und zwar für 220 V mit An- 
zapfungen bei 150, 130, 110 und 90 Volt. 


6574 


Es entstehen fünf Wicklungsabschnitte, 


für die die Produkte U.I zu bilden sind. 
Dabei ist natürlich für jeden Wicklungs- 
abschnitt der ungünstigste Belastungs- 
fall, also die größtmögliche Strom- 
‚stärke zugrunde zu legen. Zu diesem 

` Zwecke müssen für die vier Belastungs- 
fälle die Stromstärken berechnet wer- 
den: í 


1. 220/150 V, 1000 VA, I, = 4,54 A, 
L = 6,6 A. - 

2. 220/130 V, 1000 VA, I, = 4,54 A, 
I, = 7,69 A. 

3. 220/110 V, 1000 VA, I, = 4,54 A, 
I, = 9,09 A. 

4. 220/90 V, 1000 VA, I = 4,54 A, 
L = 11,11 A. 


Aus der tabellarischen Zusammenstel- 
lung der Belastungsfälle Abb. 2 ergeben 
sich folgende größte Stomstšrken: 


Wicklungsabschnitt I: 6,57 A 
(4. Belastungsfall) 


= H: 4,55 A 
(3. Belastungsfall) 


4,54 A 


Ferner ergeben sich für die einzelnen 
Wicklungsabschnitte folgende Teilspan- 
nungen: 


Wicklungsabschnltt I: 


Kë H: 

< II: 
š A ç IV: 
D 2 V: 


9 V. 
110 — 90=20V 
130 — 110 = 20 V 
150 — 130 = 20 V 
220 — 150 = 70 V 


Ke 
aka werden die Produkte U.I zusam- 


By >, 455A 14554 12554 145241 ASLA un 
909-454 = EE 9,094 | d — 


SÉIS 


l — E 


ffff-+.5& = 6,574 1 
#f#fA 


“Abb. 2 


£ U.I = 9.657 + 20.455 + 20. 
454 + 20 . 4,54 + 70 . 4,54 = 1181,7 VA. 
Die Kernleistung ist die Hälfte davon, 
also Nk = 591 VA. 


Mau braucht also für diesen Trafo 
einen Kern für etwa 600 VA Leistung. 
Bel Drehstromspartransformatoren, wie 
ste z. B. für industrielle Elektroöfen 
gebraucht werden, lautet die Gleichung 
zur Berechnung der Kernleistung sinn- 
gemäß 


...6) 


wobei U die Wicklungsspannungen 
(Sternspannungen) und I die durch dis 
Wicklungstelle fließenden Ströme bedeu- 
ten. 

Grundsätzlich kann es sich bel Dreh- 
stromspartransformatoren nur um Stern- 
schaltung handeln. Man spricht daher 
von Sternsparschaltung. 


Lichtruf für Gesunde und Kranke 


Von Ingenieur Walter Willfahrt 


Das Rufen mit Licht hat sich an Stelle 
des Rufens mit Läutewerken, Hupen 
oder Sirenen sehr verbreitet. In fast 
allen Lichtrufanlagen ist aber der aku- 
stische Ruf nicht restlos zu beseitigen, 
wohl aber in allen Fällen stark ab- 
zuschwächen. Die Glocke, der Sum- 
mer, die Schnarre oder der Klopfer 
haben in Lichtrufanlagen als akustisches 
Instrument die Aufgabe, den Anwesen- 
den auf das gegebene Lichtrufzeichen 
aufmerksam zu machen, es ist also nur 
noch Mittel zum Zweck. 

Die Anwendungsgebiete sind viel- 
facher Art, einige der häufigsten sollen 
nachfolgend beschrieben werden. 

In Hotelbetrieben ist das Rufen mit 
Licht unentbehrlich. Es soll der Kellner, 
das Zimmermädchen oder der Hotel- 
diener gerufen werden, die aber nur 
selten in ihrem Aufenthaltsraum zu er- 
reichen sind. Wie kann der Hotelgast 
den Gewünschten rufen? 

In jedes Zimmer wird ein Ruftablo 
(Abbildung 1) eingebaut, welches drei 
Drucktasten enthält, je eine für die 
obengenannten Angestellten. Ueber oder 
auch neben der Zimmertür auf der Flur- 
seite wird eine sogenannte Zimmerzei- 
chenlampe (Abbildung 2) montiert, die 
sich in Form der Richtungs- und Etagen- 
lampe (Abbildung 3), je nach Bauart des 
Hauses und nach Länge des Weges vom 
möglichen Aufenthalt des Gerufenen, 


Abb. 1. Rufiablo als Tischlaster 
mi Quittungslompe ausgerüstel 


Abb. 2. Zimmerzeichenlompe 


vielfach wiederholt. Im Aufenthaltsraum 
des Hoteldieners und in demselben des 
Zimmermädchens wird eìn Tablo ange- 
geordnet, auf welchem die dem Zimmer 
zugeordnete Anruflampe aufleuchtet. 
Für den Kellner erscheint eine gleiche 
Tablolampe an der Bier- oder Speisen- 
ausgabe. Können die Gerufenen den Ruf 
am Tablo ablesen, so wissen sie sofort, 
aus welchem Zimmer der Ruf gekommen 
ist. Sind sie jedoch außerhalb ihres Auf- 
enthaltsraumes beschäftigt, stellen sie 
durch die ihnen zugedachte Lampenfarbe 
oder Lampenzahl fest, wer gemeint ist 
und aus welcher Etage der Ruf kommt. 
Der Gerufene geht nun der Richtungs- 
lampe nach und wird durch weltere 
Richtungslampen bis zu dem Korridor 
geführt, an dem das Zimmer liegt, aus 
welchem der Ruf kam. Die Zimmer- 
zeichenlampe sieht er dann von Weitem. 


Das Abstellen des Lichtzeichens kann 
vom Gerufenen geschehen, dann muß 
außerhalb des Zimmers, am besten zwi- 
schen den beiden Türen, der sogenannte 
Abstelltaster angeordnet sein. Soll das 
Uichtzeichen jedoch vom Rufenden ab- 
gestellt werden, so kann der Abstell- 
taster auf dem Tablo mit angeordnet 
werden. š 


Eine Anzeige für den Rufenden, ob 
der Gerufene den Ruf auch wahr- 
genommen und ihn sofort befolgen wird, 
ist nicht immer zweckmäßig. Diese so- 


Abb.3. Richtungs-, Gry 
oder Elogenlampe ET" 
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Neben- 


genannte Quittungsgabe kann natürlich 
nur von einer zentralen Stelle aus er- 
folgen, das wäre also das Anzeigetablo 
in den Aufenthaltsräumen der Be- 
diensteten. Dazu gehört am Ruftablo je 
Rufknopf eine Quittungslampe, die beim 
Ruf aufleuchtet und bis zur Quittungs- 
gabe brennen bleibt. Eine sehr not- 
wendige Zusatzeinrichtung ist der Ruf- 
ton für das Zimmermädchen, denn dieses 
beschäftigt sich nach Weggang des 
ersten Hotelgastes morgens bereits mit 
der Zimmerreinigung, während andere 
Gäste noch schlafen. Der Ruf der Gäste 
muß deshalb in allen Zimmern für das 
Zimmermädchen vernehmbar sein. Durch 
den Einbau eines Klopfers und eines 
Schalters in das Ruftablo wird diese 
Forderung erfüllt. Das Zimmermädchen 
hat nur den Schalter beim Betreten des 
Zimmers zu betätigen und wird dann 
jeden ihr zugedachten Ruf wahrnehmen, 
sie geht sodann auf den Flur und sieht 
an der brennenden Richtungslampe, wo- 
her der Ruf kommt, dem sie nachzu- 
gehen hat. Durch vielseitige Kombina- 
tionen können weitere Wünsche des 
Hotelbesitzers erfüllt werden. Die nach- 
folgende Prinzipschaltung soll die An- 
ordnung der Apparaturen und Funk- 
tionen besser veranschaulichen. 


Nebenlamge 


RNK A WI 


Abb. 4 


Das Schaltbild (Abb. 4) stellt eine 
Hotel-Lichtrufanlage nach dem Ein- 
farbensystem (Ruf nach dem Mädchen) 
mit Wiederholungs - Relais „für 2—4 
Gruppen“ dar. 


Die hier dargestellte Anlage umfaßt 
3 Stockwerke mit je einer Gruppe. Bei 
normalem Tagesbetrieb bedienen 3 Mäd- 
chen. Soll zeitweilig 1 Mädchen zwei 
oder drei Stockwerke bedienen, so wer- 
den diese Stockwerke (Gruppen) elek- 
trisch zusammengeschaltet. 


Ruft ein Gast z. B. von Zimmer 12, so 
leuchtet die Zimmerlampe, die Neben- 
lampe (für die Zimmer 11 und 12) und 
die Gruppenlampen des betreffenden 
Stockwerkes und in allen Stockwerks- 
tablos auf. Angenommen, das Mädchen 
hält sich bei Rufgabe in Zimmer 21 auf, 
so bekommt sie auch in diesem Zimmer 
durch den Klopfer ein akustisches Zei- 
chen. Betritt sie den Gang, so sieht sie 
zunächst an -den .Gruppenlampentablos 


. die betreffende Stockwerkslampe leuch- 


ten, Da in der linken Gangflucht augen- 
blicklich keine Zimmerlampe aufleuchtet, 
kann der Ruf nur von der anderen Seite 
kornmen, und dort sieht sie nur die 
und Zimmerlampe. Durch 
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Drücken des Abstellknopfes am Abstell- 
taster werden sämtliche Zeichen wieder 
ausgeschaltet. 


Zeichenerklärung zur Prinzipschaltung 
des Schaltbildes: ` 


RNK = Ruftaster mit Klopfer 

BaK = Badezugkontakt 

At = Abstelltaster 

RA = Gangruftaster 

Kip 2 L = Kippschalter zum Zusammen der 
Stockwerke 

WR = Wiederholungs-Relais 

Kip 1 R = Ausschalter 

LSch = Langsamschläger 

GI = Gruppenlampe 

Tr = Trafo 100 VA 

SL = Zimmerlampe 

Kt = Kontrolltablo beim Portier 


So wie der Hotelgast Hilfe zu seiner 
persönlichen Unterstützung heranrufen 
will, muß der Kranke in der Lage sein 
die Schwester rufen zu können, wenn es 
sein Zustand verlangt. Die Grundidee ist 
hier dieselbe, aber der ganz anders ge- 
lagerte Betrieb in einem Krankenhaus 
oder Sanatorium erfordert auch andere 
Schaltungen. So wird in einem Kranken- 
haus immer nur die Schwester gerufen 
und kaum jemand anders. Die Schwester 
muß ihrerseits in die Lage versetzt wer- 
den, einen Notruf abzugeben, wenn sie 
Unterstützung benötigt. (Bei epilepti- 
schen Erkrankungen.) Ferner ist in 
Räumen mit mehreren Betten eine Kenn- 
zeichnung des Bettes erforderlich, von 
dem der Ruf gekommen ist. Auch hier 
sind Varlationen der Schaltung und 
Apparate je nach Wünschen der Kran- 
kenhausverwaltung und der Eigenart 
des Betriebes möglich. Die nachfolgende 
Schaltung und das Schaltbild soll ein 
Beispiel von vielen sein. 

Schaltblld einer Krankenhaus-Licht- 
rufanlage nach dem Einfarbensystem 
(Ruf nach der Krankenschwester) mit 
einem’ Wiederholungsrelais für „2—4 
Gruppen“. 

Die Anlage umfaßt zwei Stockwerke 
mit je einer Gruppe. Jede Gruppe wird 
von einer Schwester bedient. Für den 
Nachtdienst, wenn eine Schwester die 
beiden Stockwerke bedienen soll, werden 
die beiden Gruppen mittels eines Kipp- 
schalters zusamengeschaltet. Erfolgt 
nun ein Ruf, so spricht in jedem Kran- 
kenzimmer und in den Teeküchen helder 


zu sr Daa Déifte 
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Abb. 5 


Zeichnungen: Trester (2) 


Gruppen der Klopfer an. Die Zimmer- 
und Gruppenlampen werden in gleicher 
Weise elin- bzw. abgeschaltet, wie bei 
der Hotelanlage. 


Zeichenerklärung zur Prinzipschaltung 
des vorstehenden Schaltbildes: 


St 16 oder D 16 = Steckkontakt 

Bak = Badezugkontakt 

AK, RAK = kombinierte Taster 

RAKL = kombinierte Taster mit 
Beruhigungslampe 

KSt ` = Kiopfer 

Sti =.Steckschlüssel 

WR. WRZu 2 = Wiederholungsrelais 

KipiR = Kippschalter 

zi = Zimmerlampe 

Gi = Gruppenlampe 

RN = Ruftaster 


(Fortsetzung folgt) 


Aus der Installationstechnik 


'Steckvorrichtungen ` 


Bauvorschriften: 

1. Bau für mindestens 250 V 

2.Dose für mindestens 10 A 

3.Stecker für 6A passend in 10-A- 
Dose, sonst Unverwechselbarkeit. 

4.In der Regel keine Sicherungen. 

5. Berührungsschutz auch beim Ein- 
stecken. 

6. Zugentlastung der Steckerschnur. 


Spannung: 
< 250 V 
g. E. 


ohne Verriegelung. 
Auch zum Ausschalten 
bis 2500 W, 25 A. Bel 
Drehstrom mit ge- 
erdetem Nulleiter 

_ bis 380 V. 


mit Verriegelung und 
besonderem Schal- 


brauchennurSchutz 
gegen unbefugte Be- 


gE 
ter, 
(Zwischenkupplungen 
tätigung.) 


Ortsveränder- | Die Dose ist stets mit 
liche Steck- der Stromquelie, der 
vorrichtungen Stecker mit dem 
Verbraucher zu ver- 
binden. 
Getrennte einpolige 
Stecker sind unzu- 


lässig. 


Ausführung in Isoner- 
stoff oder besondere 
Schutzmaßnahmen 
(Schutzkontakte 
müssen : sich beim. 

Stecken vor den 

Hauptkontakten 

schließen). 


schutz 


In feuchtén 
Räumen 


Nur Steckdosen mit 
Schutzkon- 
takt, in die andere 
Steckernicht passen. 

In Baderäumen Stek- 

ker von der. Wanne 

aus nicht erreich- 
bar. 


In feuergefähr- 


Steckvorrichtungen 


deten Be- ‚auf das äußerste 
triebstätten beschränken. 
und Lager- 


räumen 


19 


rà: 


nz 


Faustformeln in der Werkstatt 


Umständliche Berechnungen elektri- 
scher Größen sind in der Werkstatt im 
allgemeinen unbeliebt, sei es aus Zeit- 
mangel, sei, es, weil es an der nötigen 
Berufsausbildung fehlt. Die Ausübung 
eines funktechnischen Berufes ist aber 
nicht denkbar, ohne daß man in zahl- 
reichen Fällen mit Überlegung und Be- 
rechnung zu Werke geht. Man spart da- 
bei Zeit, Mühe und oft genug auch Ma- 
terial. Es sollen deshalb in gewissen 
Zeitabständen an dieser Stelle einfache 
Faustformeln für den Gebrauch in der 
Werkstatt behandelt werden, die es auch 
demjenigen, der sich wenig auf diesem 
Gebiet bisher betätigt hat, gestatten, Be- 
rechnungen wenigstens näherungsweise 
durchzuführen, Wir wollen heute mit 
einfachen Spulenberechnungen beginnen. 


Berechnung von Windungszahlen für 

Spulen 

Ein Schwingungskreis 'besteht aus 
Spule und Kondensator. Die Induktivität 
der Spule und die Kapazität des Konden- 
sators bestimmen gemeinsam die Eigen- 
frequenz des Schiwingungskreises nach 
der Thomsonschen Schwingungsformel 


1 
say 
Darin bedeuten f die Frequenz in Hertz, 
= die Zahl 3,14, L die Induktivität der 
Spule in Henry und C die Kapazität des 
Kondensators in Farad. Das sind zum 
Teil Größen, die in der Praxis überhaupt 
nicht angewendet werden, so daß man. 
stets die Werte erst in kleinere umrech- 
nen muß. So ist z. B. ein Farad = 
1 Billion Picofarad (pF), außerdem 
wollen wir nicht die Induktivität berech- 
nen, sondern die Windungszahl der 
Spule. Es ist deshalb zweckmäßig, sich 
diese Formel so zu vereinfachen, daß 
man mit praktischen Werten rechnen 
kann. Die Windungszahl einer Spule 
kann man ausrechnen nach der Formel 
w=k - |'L. Darin bedeutet w die Win- 
dungszahl, k eine Spulenkonstante, die 
jedem Eisenkern eigentümlich ist, und L 
die Induktivität in Milllhenry. Diese‘ bei- 
den Formeln wandeln wir so um, daß 
wir die Windungszahl unmittelbar aus 
der Spulenkonstante k, der Resonanzfre- 
quenz f in Kilohertz und der Kapazität C 
in Picofarad ausfechnen können. Es er- 
gibt sich dabei folgende einfache Formel: 


Ta ECH D 
; iyc 


Die Spulenkonstante k muß natürlich 
bekannt sein. Sie beträgt beispielsweise 
für Sirufer I = 136, für Sirufer II = 154. 
Ist sie nicht bekannt, so läßt sie sich 
verhältnismäßig leicht durch einfache 
Messungen feststellen. Für die kleinen 
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Topfkerne, die in ehemaligen Wehr- 
machtgeršten Verwendung fanden, be- 
trägt k ungefähr 130. 


Beispiel 1: Berechnung eines Ab- 
stimmkreises. Es sollen die Spulen eines 
Abstimmkreises für Mittel- und Lang- 
wellenbereich bei Verwendung eines 
Drehkondensators von 500 pF mit 
einer Anfangskapazität von 10% =50 pF 
berechnet werden. Der Mittelwellenbe- 
reich soll bei 200 m beginnen, der Lang- 
wellenbereich soll bei 2000 m aufhören. 
Für die Windungszahl im Mittelwellen- 
bereich ergibt sich dann mit einer Ge- 
nauigkeit von weniger als 1 %: 


BEE w. 2) 


In den meisten Fällen sind Mittel- und 
Langwellenspule hintereinander geschal- 
tet. Es ergibt sich in diesem Falle für 
die Windungszahl der Langwellenspule: 


Bei Verwendung eines Drehkondensators 
von 550 pF (=500 cm) ändert sich diese 
Formel auf w=4/3 k. Für die Rück- 


` kopplung setzt man im Mittelwellenbe- 


reich % der Windungszahl der Ab- 
stimmspule, im Langwellenbereich % der 
entsprechenden Windungszahl ein. Will 
man aus irgendeinem Grunde die Induk- 
tivität selbst berechnen, so kann das 
nach der Formel 

5000 . 5000 

f.f.C 
erfolgen, wobei wieder L in Millihenry, 
f in Kilohertz, und C in pF eingesetzt 
werden. 

Um die Frequenz, die am Ende des 
Mittelwellenbereiches und am Anfang des 
Langwellenbereiches erreicht wird, fest- 
zustellen, rechnet man nach der verein- 
fachten Formel f= 2000, 


z=- Haben wir 

VCL 

eine Spulenkonstante k = 130, so ergibt 

sich für den Mittelwellenbereich nach. 
Formel 2) w = 0,5 k = 65, für den Lang- 

wellenbereich nach Formel 3) w = 1,4 k 

= 182 Windungen. Für die Rückkopp- 

lung ergibt das 16 Windungen im Mittel- 

wellenbereich, für die Langwellenspule 

60 Windungen. É 


Die Ermittlungder Spulen- 
konstante k. Ist die Spulenkonstante 
nicht bekannt, so kann sie auf eine ver- 
hältnismäßig einfache Weise dadurch 
ermittelt werden, daß man auf den be- 
treffenden Eisenkern 43 Windungen auf- 
bringt, die Spule zusammen mit einem’ 
voll eingedrehten Drehkondensator von 
550 pF zu einem Schwingkreis verbindet 
und ihn an das Gitter einer Röhre legt. 
Dann wird mit Hilfe des Meßsenders die 
Resonanzfrequenz dieses Kreises festge- 


+ 1 sem nra Sich, ukman 


stellt (Tonmaximum im Kopfhörer) und 
die Spulenkonstante nach der sehr ein- 
fachen Formel 

k = 0,2 f 4) 
berechnet. Zeigt der Meßsender beispiels- 
weise 600 kHz an, so beträgt die Spulen- 
konstante k = 120. Für diesen Versuch 
ist möglichst der gleiche Draht zu ver- 
wenden, der später auch für die Spule 
verwendet werden soll. 

Beispiel 2: Berechnung einer 
9-kHz-Sperre. Es soll die Windungszahl 
der Spule für eine 9-kHz-Sperre berech- 
net werden, für die ein Spulenkörper von 
k = 135 und ein Kondensator von C = 
40 000 pF verwendet werden soll. Nach 

5000 . 135 


H. 740000 


Formel 1) ergibt sich w= 


= 375 Windungen. 

Beispiel3: Ein Telegraphie-Sender 
stört auf der Zwischenfrequenzwelle 
ZF = 128 kHz eines Superhet-Empfän- 
gers. Es soll ein Sperrkreis eingebaut 
werden, der diesen Telegraphie-Sender 
aussperrt. Die Tatsache, daß der Tele- 
graphie-Sender auf der Zwischenfre- 
quenzwalle arbeitet, ist daraus ersicht-” 
lich, daß er auf allen Einstellungen der 
Senderskala erscheint. Der Sperrkreis 
besteht aus einer Spule und einem Fest- 
kondensator von beispielsweise 400 pF. 
Würde die Spulenkonstante k = 160 sein, 


so muß die Windungszahl der Spule 
5000 . 160 

nach Formel 1) w = -—— = 313 
128.20 


betragen. Die Resonanzfrequenz von 
128 kHz muß dann auf einer mittleren 
Einstellung des Abgleichstiftes erschei- 
nen und der Störsender bei dieser Ein- 
stellung sein Minimum an Lautstärke 
erreichen. Die Einschaltung eines solchen 
Sperrkreises soll möglichst unmittelbar 
am Eingang zum HF-Transformator er- 
folgen, damit diese Zuleitung nicht selbst 
wieder Antennenwirkung ausüben kann. 


Hans Prinzler 


Ein Vorschlag 
zur Heizung der Ersatzröhren 


Für die in den „Werkstattwinken‘ 
(Röhrenersatz heute) beschriebene 
Heizung von Ersatzröhren mittels eines 
besonderen -Heiztransformators macht 
ein Leser den Vorschlag, die Primärseite 
dieses Transformators nicht dem Netz, 
sondern der Heizwicklung des vorhan- 
denen Netztransformators - anzupassen. 
Das würde wesentlich einfacher, weil 


„man an Stelle der hohen Windungszahlen 


für die Netzspannung dann nur die 
wenigen für 4 bzw. 6,3 Volt primärseitig 
und für 12,6 Volt sekundärseitig be- 
nötigte. 

So bestechend diese Idee zunächst er- 
scheint, so ist doch dazu zu bemerken, 


daß die dem Netztransformator in die- ` 


ser Weise entnommene Leistung nicht 
unbeträchtlich ist, denn kleine und 
kleinste Transformatoren haben einen 
schlechten Wirkungsgrad. Man darf 
auch nicht annehmen, daß man bei den 
geringen Spannungen mit einem Minia- 


tur-Eisenkern auskäme, denn die Größe ` 


des Kernes wird von der Leistung und 
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nicht von der Spannung bestimmt. 
Unsere Bedenken schließen jedoch die 
Anwendbarkeit des Vorschlages nicht 
aus, solange der Netztransformator 
selbst nicht bis an die Grenze seiner Be- 
lastungsfähigkeit beansprucht war, so 
daß die Gefahr eines Zusammenbrechens 
der Heizspannung für die übrigen Röh- 
ren beim Anschluß des neuen Heiztrans- 
formators besteht. Pr: 


Frequenzunabhängige 
Rückkopplung beim Einkreiser 


Gegenüber dem Super hat der Ein- 
kreiser u. a. den Nachteil der schwieri- 
gen Bedienung. Will man mit ihm Fern- 
sender empfangen, so muß man beim 
Durchdrehen der Skala auch dauernd 
die Rückkopplung bedienen, um immer 
dicht vor dem Schwingungseinsatz zu 
bleiben. Je niedriger die Empfangsfre- 
quenz ist, um so weiter muß der Rück- 
kopplungsdrehko eingedreht werden. 
Durch einen ganz einfachen Schaltungs- 
kniff kann man diesen Nachteil fast 
völlig beseitigen. Wie aus der Schalt- 
skizze ersichtlich ist, liegt zwischen 
dem Ende der Gitterspule und Masse 
ein Block von ungefähr 10000 pF, das 
Ende der Rückkopplungsspule ist 
zwischen Block und Gitterspule ange- 
schlossen. Dadurch fließt ein Teil der 
Rückkopplungsenergie durch die Gitter- 
spule und wirkt der Rückkopplung ent- 
gegen. Je höher nun die Empfangsfre- 
quenz ist, um so höher ist auch die 
Gegenwirkung, so daß bei richtiger Be- 
messung, die durch einen Versuch fest- 
gestellt werden muß, eine über den 
ganzen Bereich gleichmäßige Rückkopp- 
lung erzielt werden kann. Muß man bei 
den niedrigeren Frequenzen die Rück- 
kopplung fester machen, so ist der Block 
zu hoch, und muß man sie loser machen, 
so ist der Block zu niedrig bemessen. 
Voraussetzung für ein gutes Fiunktionie- 
ren ist allerdings eine einigermaßen gute 


+ 


Frequenzunabhängige Rückopplung beim 
Einkreiser. 


- Eisenkernspule, denn bei schlechten 
Schwingungskreisen ändert sich der 
Rückkopplungseinsatz — in normaler 


Schaltung — nicht gleichmäßig, sondern 
schwankt sehr stark. Eine hundertpro- 
zentige Gleichmäßigkeit des Rückkopp- 
lungseinsatzes läßt sich durch diese 
Schaltung dann natürlich nicht er- 
reichen. G. Meewes 


FUNK-TECHNIK Nr. 9/1947 


Eine einfache Formel 
für die Selbstinduktion ` 
von Hochfrequenzspulen ` 

U 


Q 
d 
. 
d 
2 
d 
d 
Ce 
o 
d 
2 
d 
Ge 
Gel 
éi 
e, 
o 
Ge 
d 
Ge 


OR 


In der nachstehenden Formel für die 
Induktivität einer eisenfreien Spule 


bedeutet 
L die Selbstinduktion in cm 
(1 Henry = 10° cm) 
1 die Drahtlänge in cm 
O die Oberfläche in cm?. Was für 
O einzusetzen ist, wird weiter 
unten erklärt. 


Diese Formel hat der Verfasser vor 
vielen Jahren für den eigenen Gebrauch 
auf Grund folgender Ueberlegung unge- 
wöhnlicher Art entwickelt: 

Die Wellenlänge A, in der ein homo- 
gener drahtförmiger Leiter schwingt, ist 
einerseits seiner Länge l, andererseits 
nach bekannter Formel der /L, - C pro- 
portional; also 


Asbl k LI: C, 
und daraus folgt 
12 
L = k. © 


Darin drücken k, k, und k, die Pro- 
portionalität aus, L, und C bedeuten die 
im Schwingungszustande der Eigenwelle 
wirksamen Größen von Induktivität und 
Kapazität. L, ist nur ein bestimmter 
Bruchteil von L, und ebenso ist C nicht 
etwa die Kapazität der Spule gegen die 
Umgebung, sondern die viel kleinere der 
Spulenhälften gegeneinander. Ihre Größe 
hängt von der Oberflächengestalt der 
Spule ab und wird der Wurzel einer 
Oberfläche O proportional gesetzt, wor- 
aus sich die eingangs stehende Formel 
ergibt. Dabei ist für O, wie gefühls- 
mäßig gefunden und durch Messungen 
bestätigt wurde, bei zylindrischen Spu- 
len die Außenfläche vermehrt, um die 
cine Grundfläche der Wickluùg einzu- 
setzen. In der obenstehenden Skizze 
sind die beiden Flächen durch verdickte 
Linien angedeutet. Der Faktor 1,25 


wurde durch Messung der Induktivität . 


verschiedener Spulen bestimmt. 

Die Formel liefert für alle gebräuch- 
lichen Spulenformen, also auch für 
Honigwaben- und Flachspulen, die In- 
duktivität auf einige Prozente genau, 
etwas ungenauer für ringförmige Spulen 
von verhältnismäßig großem Durch- 
messer. Sie ist leicht zu merken und 
eignet sich nicht nur zur überschlägigen 


dl 


Berechnung der. Induktivität einer fer- 
tigen Spule, sondern auch zur Voraus- 
berechnung einer Spule aus jenen ~ 
Größen, auf die es praktisch ankommt, 
z. B. der erforderlichen Drahtlänge bei 
gegebenen Abmessungen der Spule. Auch 
zeigt die Formel, daß bei gegebener 
Drahtlänge und Form die Induktivität 
ciner Spule verkehrt proportional ihren 
linearen Abmessungen ist. Burstyn 


Löten mit dem Kohlestift! 


In der jetzigen Zeit der Strom- und 
Materialknapphelt wird viele ein billig 
selbst herzustellendes Lötgerät inter- 
essieren, mit dem man alle an Rund- 
funkgeräten und ähnlichen Dingen vor- 
kommenden Lötarbeiten ausführen kann. 
Der unverkennbare Vorzug des Gerätes 
gegenüber dem elektrischen Lötkolben 
liegt, gerade bei zeitlich nicht rasch auf- 
einander folgenden Lötungen, in der 
steten Bereitschaft. Vorwärmen ist nicht 
nötig und nennenswerter Stromverbrauch 
kommt nur während des eigentlichen 
Lötvorganges, der ja in den meisten 
Fällen nur , Sekun- o e 
den dauert, zu- 
stande. Im Anfang Nez 
erscheint das Arbei- 
ten mit dem neuen 
Gerät etwas um- 
ständlich, da bei 
jeder Lötung der 
Gegenpol angelegt 
werden muß. Vom 
Lötkolben her kennt 
man dies nicht, aber 
schnell hat man 
sich daran gewöhnt, 
das Chassis, den an- 
zulötenden Gegen- 
stand oder den Löt- 
draht selbst als 
Gegenpol zu be- 
nutzen. 


Das Gerät besteht: v 

1. aus einem Trafo, der sekundär 
4—6 Volt ca. 6 A hergibt. (Ein alter 
Heiz- oder Netztrafo aus einem Rund- 
funkgerät ist ja oftmals vorhanden.) * 

2. einem auf einer Seite angespitzten 
Kohlestift aus einer alten Normal- 
taschenlampenbatterie; 


‘3. einem Halter für den Kohlestift, den 
man sich leicht selbst baut, z. B. aus 
einem Feilenheft, auf das man einen 
Metallring mit Halteschraube setzt, um 
den Kohlestift einklemmen zu können; 

4. als Gegenpol eine an der zweiten Zu- 
leitung befestigte Krokodilklernme. 

Der Lötvorgang ist folgender: die 
Krokodilklemme wird so in der Nähe der 
Lötstelle angeklammert, daß metallische 
Verbindung mit der Lötstelle vorhanden 
ist. Nun setzt man die Spitze des Kohle- 
stiftes auf die zu erwärmende Stelle und 
die aufglühende Kohlestiftspitze erwärmt 
das Metall so, daß das mit der anderen 
Hand angegebene Zinn sofort verläuft. 

Das Löten mit diesem Gerät ist also 
recht einfach und schon nach wenigen 
Versuchen gelingen einwandfreie Lö- 
tungen. Lange, Bin.-Spandau 
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ÜR DEN JUNGEN TECHNIKER 


Die physikalischen Grundlagen der Elektro- und Funktechnik 


Das magnetische Feld 
Berechnung der Erregerwicklung 


Zur Erzeugung des magnetischen In- 
duktionsflusses benötigen wir den elek- 
trischen Strom. Da die Induktion von 
der Stromstärke und der Windungszahl 
abhängig ist, sind diese beiden Größen 
zu berechnen, welches wir in der Folge 
tun wollen. 


Die Wicklung wird meist mit 
Erregerwicklung 


bezeichnet und hat einen Widerstand, 
der sich aus der Formel 
1 

x 
bestimmen läßt. Unter ! verstehen wir 
die gesamte aufgewickelte Drahtlänge, 
während mit !w die sog. mittlere Win- 
dung bezeichnet wird. Formelmäßig: 


Unter Berücksichtigung dieses eben er- 
haltenen Wertes errechnen wir den 
Widerstand nach der Formel 


Abb. I 


schnitt eines Eisenkerns vor, so können 
wir: an Hand dieser Skizze die mittlere 
Windungslänge berechnen. Runde Quer- 
schnitte, die äußerst selten sind (Grund: 
große Streuung in den Übergängen), er- 
leichtern die Berechnung der mittleren 
Windung, indem man den mittleren 
Durchmesser mit der Zahl x multipli- 
.ziert. Bel der Berechnung der üblichen 
rechteckigen oder quadratischen Quer- 
-schnitte verfährt man nach der Formel 


%..2...1=2.(atb)+20ya 


wobel die Bezeichnungen der Abbildung 2 
entnommen werden können. 


Die Spannung‘ der Spannungsquelle er- 
gibt sich aus der Formel U = I.R und 
in diese Formel den Wert von R (For- 
mel 3) eingesetzt, erhalten wir 


LE: 
Hieraus können wir auch den Draht- 
querschnitt nach folgender Formel ent- 
nehmen 


Der Ausdruck (I . w) ist uns bekannt, da 
er die vorher (Heft 7) berechnete Durch- 
flutung 9 darstellt. 


Als letzte Größe benötigen wir nun noch 


die sog. Stromdichte j. Diese steht für, 


die verwendeten Materialien fest und be- 
trägt bei Kupfer etwa 2..3 A/mm?. 
Mit diesem Wert erhält man die not- 


wendige Windungs- 
zahl aus der gege- 
benen Durchflutung: 


ss en 
I 


Bei der Ausfüllung 
des Wicklungsrau- 
mes muß dann aller- 
dings noch die Stär- 
ke der lIsolations- 
schicht berücksich- 
tigt werden. 

In Abb. 3 ist 
ein Wicklungsraum 
schematisch wieder- 
gegeben. Bei einer 
Wicklungshöhe von 
etwa 140 mm und 
einer Drahtstärke i 
von 0,54 mm, ein- 
schließlich Isolation, 
können wir in einer 
Lage unterbringen 

Be, 259 Dräht 

di 054 = 259 Drähte. 
Nehmen wir eine Windungszahl von 
7000 an, so ergeben sich für die Wick- 
lung 26 Drahtlagen. Hierfür ist folgende 
Wicklungsbreite notwendig: 


b' = 26 . di = 26 . 0,54 = 14mm. 


Mit diesem Rechnungsbeispiel sollte 
ein kleines Praktikum der Funkmathe- 
matik gegeben werden. Es ist wichtig, 
sich die magnetischen Vorgänge genau 
einzuprägen, da sie in Verbindung mit 
den Wirkungen im elektrischen Feld 
(welches ab Heft 11/1947 bearbeitet 
werden wird) das A und O der Elektro- 
und Funktechnik darstellen. Im näch- 
sten Heft etwas über die Wirkungen 
magnetischer Kräfte. —el— 


hano 


Lux und Nox 


Lichttechnische Grundbegriffe 


Die Lichttechnik ist nicht nur für Be- 
leuchtungsaufgaben, sondern auch für 
viele neuzeitliche Elektronikgeräte von 
Bedeutung, z. B: bei Fotozellen, beim 
Fernsehen u..a. m. Um das Verständnis 
für spätere Betrachtungen über Fragen 
auf diesem Gebiet zu erleichtern, sind 
nachfolgend die lichttechnischen Grund- 
begriffe kurz erläutert. - 

Lichtstärke. — Das Verhältnis 
eines in bestimmter Richtung ausge- 
strahlten Lichtstromes zu dem von ihm 
erfüllten Raumwinkel, also der Licht- 
strom je Raumwinkeleinhelt, wird als 
Lichtstärke (gebräuchliches Formel- 
zeichen J) bezeichnet. 


Als Einheit der Lichtstärke galt bis- 


- herin Deutschland die Hefnerkerze 


(Kurzzeichen HK). Darunter wird die- 
jenige Lichtstärke verstanden, die eine 
Amylazetatlampe von 40 mm Flammen- 


höhe und 8 mm Dochtdurchmesser in 
horizontaler Richtung aussendet. Als 
neue internationale Einheit gilt seit 1941 
die sogenannte Neue Kerze (NK), 
der die Lichtstrahlung des „schwarzen 
Körpers“ beim Schmelzpunkt des Pla- 
tins (17740 C) zugrunde liegt; bei 
dieser Temperatur ergibt 1 cm? der 
strahlenden Fläche eine Lichtstärke vor 
60 NK. Für die Umrechnung beider Ein- 
heiten gilt: 1 HK = 0,92 NK. 

Lichtstrom. — Die von einer 
leuchtenden Punkt allseitig ausgehend« 
Strahlung wird Lichtstrom (&) genannt. 
es handelt sich dabei um einen Leistungzs 
begriff. 

Die Lichtstromeinheit ist das Lume- 
(Im). ‚Sie stellt denjenigen Teil eine 
Lichtstromes dar, der auf 1 m? eine 
Kugeloberfläche von 1 m Radius au- 
trifft und dabei von einer Lichtquer 
der Stärke 1 Kerze im Kugelmittelpuny 
ausgeht. Je nachdem von der HK ode 
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der NK ausgegangen wird, bestehen 
Zwei verschiedene Lumeneinheiten, für 
deren Umrechnung 1 Him = 0,92 Nim 
gilt. 

Von einer Lichtquelle, die in jeder 
Richtung die Lichtstärke 1 K hat, geht 
der Gesamtlichtstrom 4 x Im aus; von 
JXK gehen 4x JIm aus. Der Lichtstrom, 
der 1 m? einer Kugelfläche vom Radius 
r m trifft, ist 


eine Fläche von F m? erhält also den 
Lichtstromanteil 


T [Im]. 
72 


Dies besagt, daß der auf eine bestimmte 
Fläche F fallende Lichtstrom mit dem 
Quadrat der Entfernung abnimmt oder 
daß ein gleichbleibender Lichtstrom eine 
mit dem Quadrat der Entfernung wach- 
sende Fläche trifft. 


Lichtmenge. — Das Produkt aus 
Lichtstrom und Zeit, also ein Arbeits- 
begriff, wird als Lichtmenge (Q) be- 
zeichnet. Die Einheit ist die Lumen- 
stunde (lm . h). 


Leuchtdichte. — Das Verhältnis 
der in bestimmter Richtung vorhandenen 
Lichtstärke zur senkrechten Projektion 
der in gleicher Richtung strahlenden 
Fläche wird Leuchtdichte (B) genannt. 


Als Einheit ist das Stilb (sb) 
1 K/cm? festgelegt. Je nachdem von der 
HK oder der NK ausgegangen wird, gibt 
es zwei verschiedene Stilbeinheiten, die 
oft auch als (HK) sb bzw. (NK) sb be- 
zeichnet werden. Die Leuchtdichte des 
für die Neue Kerze maßgebenden Ver- 
gleichsstrahlers beträgt 60 (NK) sb oder 
Neustilb. 


Für kleine Einheiten ist auch das 
Apostilb (asb) üblich, das durch die 
Bezeichnung 1 sb x.10000 asb de- 
finiert ist. 


Dunkelleuchtdichte. Vor 
einiger Zeit neu eingeführt wurde eine 
besondere Leuchtdichteneinheit für das 
Dunkelsehen (Stäbchensehen des mensch- 
lichen Auges), nämlich die Dunkel- 
leuchtdichte (3’). Ihre Einheit wird als 
Skot (sk) bezeichnet; einen festen Um- 
rechnungsfaktor zwischen beiden Leucht- 
dichten gibt es nicht, da die Dunkel- 
leuchtdichte von der Strahlungszusam- 
mensetzung abhängt. Bei einer be- 


stimmten Temperatur des Strahlungs- 
1 


1 
-körpers gilt: 1 sk = - 1000 asb. Das Skot 


‚wird nur für Werte bis 10 sk verwendet. 


. Beleuchtungsstärke. — Das 
Verhältnis des auf eine Fläche F auf- 
treffenden Lichtstromes zur Größe der 
Fläche, also &/F, wird Beleuchtungs- 
stärke (E) genannt. Als Einheit gilt das 
‚Lu x (1x); 1 Ix ist vorhanden, wenn sich 
1 im auf 1 m? Fläche gleichmäßig ver- 
teilt. 


4Dunkelbeleuchtungsstärke. 
— Auch für die Beleuchtungsstärke beim 
Dunkelsehen wurde neuerdings ein be- 
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sonderer Begriff geschaffen. Seine Ein- 
‚heit ist das Nox (nx), das bei be- 
stimmter Temperatur des Strahlungs- 
1 

Körpers gleich —— Ix ist, 

Sa . 1000 

Belichtung. — Das Produkt aus 
Beleuchtungsstärke und Zeit heißt Be- 


lichtung (L). Die Bellchtungseinheit ist 
die Luxsekunde (Ix . s). 


Spez.Lichtausstrahlung. — 
Der Beleuchtungsstärke entspricht beim 
Licht ausstrahlenden Körper das als 
spezifische Lichtausstrahlung (R) be- 
zeichnete Verhältnis des ausgesandten 
Lichtstromes zur Flächengröße. Die Ein- 
heit bildet das Phot (ph), das als 
1 Im/cm? definiert ist. 


Lichtausbeute, Wenn ein 
Lichtstrom von nı Im durch einen Lei- 
stungsaufwand von #2 Watt hervor- 
gerufen wird, so ist das Verhältnis nı/n:' 
die Lichtausbeute, Sie wird in Im/W ge- 
messen. 


In der Beleuchtungstechnik ist es 
außerdem üblich, für den in Watt ge- 
messenen Verbrauch je Hefnerkerze den 
Begriff des „spezifischenEffekt- 
verbrauches“ anzuwenden. Ebenso 
wird der in Watt gemessene Verbrauch je 
1 Lux mittlerer Horizontalbeleuchtungs- 
stärke und je 1 m? beleuchteter Fläche 
mit „spezifischer Beleuch- 
tungsverbrauch“ bezelchnet. 


Lichttechnische Grundgrõßen und Einheiten 


| 
o Formel, 5 Kurz- 
Bezeichnung Zn Einheit Pichen 
Lichtstärko i Hefnerkerze| Hk 
Neue Kerze Nk 
Lichtstrom.. $ Lumen Im 
Lichtmengo . Q Lumenstunde| Im-h 
Lichtdichte B Stilb sb 
(Kerze/cm?) 
Ga Apostilb asb 
Dunkellouchtdichte .. B’ nach ak 
Beleuchtungsstärke .. E Lux lx 
(lm/m2}) 
Dunkelbelouohlunga- 

Stärko h sita, 22 Nox nx 
Belichtung. ......... Luxsekunde | Jeng 
Spez.-Lichtausstrahl.. R Phot ph- 

es l 

a umen m 

Lichtausbeute ....... Watt w 
(Fortsetzung) 


Soll in einem gegebenen Bruch x = = 


der Nenner b unverändert bleiben, der 
Zähler aber wiederholt etwa mit 3 multi- 
pliziert werden, so werden dadurch die 
einzelnen Brüche immer größer, denn die 
Größe der einzelnen Teile, die durch den 
Nenner angegeben wird, bleibt ja unver- 
ändert, die Anzahl dieser Teile wächst 
aber stets, und damit wird der Wert des 
Bruches größer. Läßt man umgekehrt 
den Zähler unverändert, den Nenner 
aber wachsen, so wird.der Bruch um so 
kleiner, je größer der Nenner ist, denn 
jeder einzelne Teil wird kleiner, während 
ihre Anzahl unverändert bleibt. Multi- 
pliziert oder dividiert man aber Zähler 
und Nenner durch dieselbe Zahl, so wird 
der Wert des Bruches dadurch nicht ge- 
ändert. Die erste Maßnahme. nennen 


p So haben die Brüche - 


wir Erweitern, die zweite Kürzen des 
Bruches. Es ist 


a _ 3a 1bacx N b 12axy Za 


b 3 5b” x-y bx-by 18 bxy 3b 


Oft ist es nötig, zu mehreren Brüchen 
den Hauptnenner zu suchen. Der Haupt- 
nenner ist das kleinste gemeinschaft- 
liche Vielfache der Einzelnenner. Ich 
erhalte ihn nach oben als das Produkt 
der höchsten Potenzen der Primfaktoren. 


12? 18 
3b 


Hauptnenner 72, die Brüche —— = 
25a2 5ab 


d den Hauptnenner 50 a:b?. 
10b2 

Einen Bruch kann man niekürzen, 
wenn Zähler oder Nenner aus Sum- 
men oder Differenzen bestehen. 
Um zu kürzen, muß man Zähler und 
Nenner durch Absondern von Faktoren 
oder unter Benutzung der drel bekannten- 
Formeln a+ 2ab + b?= (a+b)? und 
as—b* = (a+bf (a—b) in Faktoren zer- 
legen. So wird 


2x+2y _ 2(x+y) _ 2 “5n+1Ov _ 
(äi (x+y)? x+y’ Sn+16v ` 
B(n+2v)  5*a( 3) xta Za aT 


8(a+9v) 8'b(x—3)—x+3 - ren 
_ 3 (al) 


 (x—3 (b—1) Ee 


Einfacher als die Addition und Sub- 
traktion von Brüchen ist ihre Multi- 
plikation und Division. Wir wollen sie 
deshalb zuerst besprechen. Für das 
Rechnen mit allgemeinen Zahlen gelten 
dieselben Gesetze wie für die natür- 
lichen Zahlen; d. h.: ein Bruch wird mit 
einer ganzen Zahl multipliziert, indem 
man den Zähler mit der Zahl multipli- 
ziert (oder den Nenner mit der Zahl 
dividiert) und: ein Bruch wird durch eine 
Zahi dividiert, indem man den Nenner 
mit der Zahl multipliziert (oder den 
zähler durch die Zahl dividiert). Diese 
Sätze sind ja fast selbstverständlich. 
Dabei darf man aber nicht vergessen, 
vor der Ausführung der Rechnung zu 


kürzen. So ist 

SE 35 E . (x+y) 

6 xy 2y-3.x 2y =. 
Een l a als+y) (x-y) 
Las — ey IT 
"Sta Sen ZC? 

1 12xy 3y:4y _ 3y 
LU bz ` ix 52.4x Bai 
Det fäert As 
dos BEE RER 

Bab g Bab 
ery O our 


Handelt es sich um die Multiplikation 
mit Brüchen, so gilt die bekannte Regel: ` 
man multipliziert einen Bruch mit einem 
Bruch, indem man Zähler mit Zähler 
und Nenner mit Nenner multipliziert. 
An sich hat es ja keinen Sinn, mit einem 
Bruch zu multiplizieren, da man eine 
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Ge e 
röße zwel-, dreimal nehmen kann, aber 
nicht z mal. Diese Schwierigkeit entfällt, 


wenn man bedenkt, daß auch für die 
Brüche dieselben Gesetze gelten sollen 
wie für die natürlichen Zahlen. Wenn 


2 
= mit dem 5. Teil yon 2 multipliziert 


werden soll, so muß das Ergebnis der 


2 4 
5. Teil von — - 2, also— . 5 = = sein. Da- 
3 3 15 


bel darf man wieder nicht vergessen, vor 
Ausführung der Rechnung zug kürzen. 
So wird 
A. DE 
8y 9x2 5y 23.32.5x2y2 18 ` 
39a2b? 5la+5lb ` 32.13-17a2?b2 (a+b 


34(a2-b2) 26ab 22.13.17-ab(a+b)(a—b) 


23a ES E z) xs ys 
da \a sis 3), Aa 


i A _ „a2 162 _ 49 aš 
4b 3b/ "ebe be 


22.32.x2y2 1 


9b2 144b? 

Wenn wir eine Zahl oder einen Bruch 
durch einen Bruch zu dividieren haben, 
müssen wir folgendes überlegen: ist 


24 
etwa 35 auszurechnen, so dividiere ich 
5 


erst mit 4, erhalte also Si E = = Dann 


habe ich aber durch eine Zahl dividiert, 
die 5mal zu groß war, also ein Ergebnis 


1 
erhalten, das nur —_von dem verlangten 


Š 
Ergebnis ist. Um dieses zu bekommen, 
muß ich also das Zwischenergebnis mit 
5 multiplizieren. Statt durch einen Bruch 
zu dividieren, muß ich also mit dem um- 
gekehrten Bruch multiplizieren, d. h. 


a c ad 


. Das Ergebnis ist richtig, 


wenn der Quotient multipliziert mit dem 
Divisor den Dividendus ergibt: es ist 


ad a 
Cak s 5i das ist aber der -Dividen- 


bc d 
dus.. Einen Bruch umkehren heißt, den 
Nenner zum Zähler und den Zähler zum 
Nenner machen oder, was dasselbe ist, 
1 durch den Bruch diviđieren. Der'um- 
gekehrte Bruch wird der reziproke Wert 


des Bruches genannt. Als ` Beispiele 
mögen dienen 
2x7 3x 2-4.x.y 8 


3y 3y 33y 9 
SCH xiy _2(x+y)(x—y) _ 2(x—y) 
n 2 Se (kt) Se ` 


Divisionsaufgaben erscheinen oft in 
Form von Doppelbrüchen, so ist 


5-7.x277.25.5-y6 $ 
~ 96:y5-3-7. x5. z6 


9ac+9bc _ 45ar+45br 

8ce—8de ` 16cs—16ds 
32e (a+b) -2is(c—d) Ze 
= 2selo—d)-32-5r(a+b) ` Aer 


Obungsaufgaben: 
1) Den Bruch = 


auf den Nenner 
a 


2 (9a*—16bt) zu bringen. 


3x—4y 


2) Ebenso den Bruch Seas] auf den 
x 


Nenner 25x? + 10x +1. 


Zu kürzen 
MISD 
a+b 
_ 18a (b2—e) 


` ” 12a2 (b+c)(b—0)" 
"te zer 19 
150 (x—4) 
6 Qu2x2— 4 v2y2 
) 1Su2x2—294uvxy + 8v2y? 
À. a2x2—a2y2— b2x2 +b2 x2 
axtay—bx—by 
u2sd+v2td—u2ti—v2st 


u2s2+v3t2—u2t2—v2s?' 


Auszurechnen: 
a2+Ga+9 5x+20 
2-16 ar" 
ey EN en 
28(u+v)2 llx+1ly' 


ba 9c)? 
1 i Sei : 
b2—2bc+c2 (bc)? 


= b2—c? b+c 
66 xy? 
13) x2+xy_ Lani ` 35a9bt2 
5a 10a 77 xi y8 
30a9b10 


Ergebnisse der Aufgaben aus Heft 811947: 
la) 2xy, 1b) a, lc) x+y, 1d) a+b, le) 
teilerfremd, 2a) x? (x2—y2), 2b) 100 xy’, 
2c) a (a+b)? (a—b). ` 


Ferdinand Braun 


SNE € 


Die klassische Zeit der F'unktechnik 
schließt in gewissem Sinne mit den 
frühen Arbeiten von Marconi und 
Slaby ab. Nach den ersten praktischen 
Erfolgen begann der große Sprung, der 
in rascher Folge zu der heutigen Höhe 


starke 


der Hochfrequenztechnik führte Die : 
ersten von Hertz benutzten Geräte ver- d 
schwanden aus der Praxis fast eben so ` 
schnell wie der Fritter von Branly und ` 
der Oszilisator von Righi, mit denen 
Marconi und Slaby zunächst gearbeitet 
hatten. An ihre Stelle traten neue Ge. 
räte: der geschlossene Schwingungskreis 
und der Kristalldetektor. 

Der Pionier dieser Arbeiten ist Fer- 
dinand Braun, der 1909 zusammen mit 
Marconi den Nobelpreis für hervor- 
ragende Leistungen in der Physik er- 
hielt. Schon in der Jugend hatte er eine 
Begabung für Naturwissen- 
schaften gezeigt. Als Fünfzehnjähriger 
hatte er eine bemerkenswerte Arbelt 
über Kristallographie geschrieben. Braun 
studierte in Marburg und Berlin, wo er 
1870 Assistent des Professors Quincke 
an der Gewerbeakademie war. Mit die- 
sem siedelte er nach Würzburg über. 
Von 1874 bis 1876 wirkte er als Ober- 
lehrer in Leipzig, ohne jedoch seine 
physikalischen Studien zu unterbrechen. 
Dann wurde er Professor an der Univer- 
sität Marburg, 1880 erhielt er eine Be- 
rufung nach Straßburg. Drei Jahre 
später übernahm er ein Lehramt an der 
Technischen Hochschule in Karlsruhe. 
Im darauffolgenden Jahre ging er nach 
Tübingen und von 1895 ab wirkte er 
wieder in Straßburg. 2 

Nach dem Bekanntwerden der Ver- 
suche Marconis hatte Braun begonnen, 
sich mit der Verbesserung der funk- 
telegraphischen Sende- und Empfangs- ` 
einrichtungen zu beschäftigen. Er sah 
sofort die schweren Mängel der Marconi- 
geräte. Er erkannte, daß die Verwendung 
der Funkenstrecke in der Antenne eine 
große Kraftverschwendung war, die 
kaum noch eine Steigerung der Leistung 
zuließ. Die Antennenkapazität bestimmt 
die Energie, die man ihr zuführen kann. 
Die Kapazität kann. man wohl ver- 
größern, allein, man vergrößert damit 
auch die Wellenlänge und vermindert 
die Intensität der Strahlung. Hier sind 
praktische Grenzen gesetzt, die man 
nicht überschreiten kann. Braun kam 
nun auf den Gedanken, die Schwingun- 
gen in einem geschlossenen Schwingungs- 
kreise zu erzeugen und sie dann erst auf 
die Antenne zu übertragen. Ein ge- 
schlossener Schwingungskreis besteht 
aus. einer ‘Spule, der „Selbstinduk- 
tion“, und einem Kondensator, der „Ka- 
pazität“. In diesen geschlossenen Schwin- 
gungskreis legte Braun nun die Funken- 
strecke und übertrug die erzeugten 
Schwingungen entweder unmittelbar auf- 
die Antenne, indem er die Spule seines 
Schwingungskreises zwischen Antenne 
und Erde schaltete, oder auch mittelbar, 
indem er zwischen Antenne und Erde 
eine besondere Spule legte, die von der 
des geschlossenen Schwingungskreises 
induktiv beeinflußt wurde. Jetzt konnte 
man mit jeder beliebigen Energle senden 
und die Reichweiten erhöhen. Die Induk- 
tive Uebertragung, die „Koppelung‘ der 
Spulen, gestattete, die einzelnen Sender 


: im Empfänger besser zu trennen. 


Der bis dahin verwendete Fritter war 
bei dieser Schaltung noch mehr als bis- 
her ein- Uebel, das beseitigt werden 
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mußte. Er sprach auf alle Wellen an 
und war auch dann tätig, wenn er ruhen 
Sollte, Braun kam nun auf den Ge- 
danken, 
Schwefelmetallen, die er bei seinen 
Kristallstudien unabhängig von seinen 
Arbeiten auf dem Gebiete der Funken- 
telegraphie gefunden hatte, an Stelle 
des unzuverlässigen Fritters zu benutzen. 
Damit schuf er die Basis des Kristall- 
detektors, der im Gegensatz zum 
Fritter, besonders dann gute Empfangs- 
ergebnisse erzielte, wenn man zu Hör- 
empfang überging und auf den Morse- 
schreiber verzichtete. Damit hatte Braun 
die Grundlagen der funktechnischen 
Praxis verändert. 


Dem Braunschen Sender hafteten aber 
noch Nächteile an, die von anderen For- 
schern beseitigt wurden. Vor allem 
störte bei der Verwendung des Funken- 
induktors zur Schwingungserzeugung 
und der -festen Koppelung des Schwin- 
gungskreises mit der Antenne die Aus- 
bildung zweier verschiedener Wellen. 
Wenn aber die Grundlage der Braun- 
schen Schaltung bis heute unverändert 
geblieben ist, so kennzeichnet das die 
Tragweite dieser Arbeiten. 


Weitere Untersuchungen Brauns be- 
trafen das gerichtete Senden und Emp- 
fangen. Braun erkannte bei diesen Ver- 
suchen im Jahre 1902, daß eine zum 
Erdboden schwach geneigte, in der Rich- 
tung zum Sender gespannte Antenne die 
Sendeenergie wesentlich besser auf- 
nimmt. 1913 verwendete er die Rahmen- 
antenne zum Richtempfang. Zur Erzie- 


` Adh! 


RUNDFUNK- 
WERKSTATTEN 


ELKOS werden mit den von den Hersteller- 


firmen garantierten Werten aufgefrischt 


Uie ee zje ish 


Verlangen Sie Druckschrifl mit näheren Bedingungen 


die Gleichrichterwirkung von 


elwa II 


lung einer gerichteten Sendung spannte 
er mehrere Sendeantennen parallel 
nebeneinander und sorgte dafür, daß sie 
wohl die gleiche Welle ausstrahlten, aber 
nicht gleichmäßig positiv und negativ 
geladen waren. Später hat man das 
Problem unter Verwendung kurzer Wel- 
len gelöst. 


Im Dezember 1914 war Braun nach 
Amerika gefahren, um die von der Mar- 
coni-Gesellschaft angestrebte Schließung 
der von der „Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie“ errichteten Großfunkstelle 
in Sayville zu verhindern. Seiner Sen- 
dung war ein Erfolg beschieden. Die 
Funkstelle blieb bis zum Kriegseintritt 
Amerikas im Betrieb. Leider war dem 
schwer erkrankten Forscher die Rück- 
kehr in die Heimat versagt. Er starb 
am 20. April 1918 in New York. 


Mıstecktden Jekla? 


Aufgabe Nr. 7 

Wir hatten einen französischen Klein- 
super zur Reparatur mit ABL 1 als 
Endstufe. Nachdem wir ihn „hinge- 
bogen“ und mit Mühe getrimmt hatten, 
was bei derlei Geräten, wo gewöhnlich 
L überhaupt nicht nachzustimmen ist, 
durchaus keine Kleinigkeit ist, ging er 
tadellos. Nachdem ihn der Kunde zwei 
Stunden gespi:lt hatte, war der Traum 
aus, das Gerät gab keinen Ton mehr 


Tage 


Leuerscheinungen 
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Das Fachblatt für Industrie und Handel 
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Monatsheft für Elekiro- und Hochfrequenztechnik 


von sich. Eine neue Untersuchung - 


in der Werkstatt förderte die erstaun- 
"liche Tatsache zutage, daß die Endröhre 
nicht ein Milliampere Strom abgab. Sie 
war einfach verbraucht, trotzdem sie 
von der Fabrik als neu gellefert worden 
war. Jetzt war guter Rat besonders 
teuer, weil eine ABL 1 mit dem besten 
Willen nirgends aufgetrieben werden 
konnte. Immer wieder wurde die Röhre 
auf das Röhrenprüfgerät gesteckt — 
aber es blieb. dabei, sie ging nicht mehr. 


Am nächsten Tag brachte sie der 
Meister von zu Hause zurück, steckte sie 
in den Apparat und er spielte tadellos. 
Die Lehrbuben glaubten es ihm nicht, 
aber wir hatten vorher die Nummer der 
Röhre aufgeschrieben, es war tatsäch- 
lich die gleiche. Was hatte er wohl ge- 
macht? 


Die Einsendungen sind bis spätestens 
15. Juli an die Redaktion FUNK-TECHNIK 
unter dem Kennwort „Wo steckt der F&hler“, 
Aufgabe Nr. 7, Berlin-Schöneberg, Kufsteiner 
Str.69, zu richten. Die Preisverteilung er- 
folgt bei Eingang mehrerer richtiger Lösun- 
gen durch Los und. ist unanfechtbar: Die 
Namen der Preisträger werden in Heft 12 
an dieser Stelle veröffentlicht. Die Preise 
werden den Gewinnern unmittelbar zuge- 
sandt. Für die heutige Aufgabe stehen fol- 
gende Preise zur Verfügung: 


1. Preis: 1 Holzgehäuse 
RM 50,— 


2. Preis: 1 Dreibereich-Spulensatz + 
RM 25,— 


1 rehko 500 cm + RM 10,— 


für Einkreiser + 


3. Preis: 


Die siebente Aufgabe wendet sich wieder 
an die Lehrlinge der Radioindustrie und des 
Radiohandels, sowie an die jungen Bastler. 


HERAUSGEBER DR. GUSTAY LEITHÄUSER 


o. Professor an der Technischen Universität Berlin 
Direktor des Heinrich-Hertz-Instituts f.Schwingungsforschung 
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Elektrolytkondensatoren mit Kunststoff- 
hüllen 


Trocken-Elektrolytkondensatoren in Rollen- 
form mit Papphülsen haben recht begrenzte 
Lebensdauer, da der Elektrolyt durch die 
ständige Einwirkung von Wärme langsam 
austrocknet. Die Lebensdauer dieser Konden- 
satoren kann erheblich verlängert werden, 
wenn der Kondensator-Wickel in einen 
Kunststoff-Film gehüllt wird, bevor er in 
die zylindrische Papphülse geschoben wird. 
Der Kunststoff-Film ersetzt die sonst übliche 
Hartpaplerumhüllung. Der Film verhindert 
die Verdunstung und Austrocknung des Elek- 
trolyten, verhütet den Zutritt von äußerer 
Feuchtigkeit und reagiert nicht mit dem 
Elektrolyten. (Popular Science, März 47) 


Nylon für Tonabnehmer 


Sowohl die Halterung und Führung als 
auch die Nadel selbst bestehen bei einem 
neuen Kristall-Tonabnehmer in den Vereinig- 


ten Staaten aus dem bekannten Kunststoff ` 


Nylon. Auf die Spitze der Nadel Ist ein 
kleiner Saphir aufgesetzt, der durch eine 
Schutzvorrichtung. aus der nur die äußerste 
Nadelspitze hervorragt, gegen Stoß gesichert 
ist. Da Nylon bedeutend leichter als irgend- 
ein Metall ist, ist die Massenträgheit der mit 
Tonfrequenz bewegten Teile herabgesetzt 
und die Ansprechemplindlichkeit verbessert. 
Der Kristall-Tonabnehmer kann bei 1000 
Hertz eine Ausgangsspannung von rund 
einem Volt liefern. 

(Popular Science, März 47) 


Rundfunk-Navigationshilfe für die 
Zivil-Luftfahrt 

Der englische Minister für die Zivilluft- 
fahrt gab einen Überblick, wieweit funktech- 


nische Navigationshlifsmittel für die eng- 
lische Zivilluftfahrt eingesetzt werden konn- 


BLOCK- UND ELEKTROLYT- 
KONDENSATOREN 


werden gebrauchsfähig aus Ihren 
Alt- Kondensatoren wiederhergestellt 


Kirt Kölischer 
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ten. Achtzehn automatische Landungshilfen 
verschiedener Systeme sind bisher auf den 
englischen Zivilfiughäfen installiert worden 
und ihre Zahl soll in kurzer Zeit erheblich 
erhöht werden. Auch die. radio-telephonische 
Heranführung des Flugzeuges an den Flug- 
hafen wird jetzt auf dem Londoner Flug- 
hafen eingeführt werden. Siebzehn Peilstatio- 
nen, die auf Mittelwellen arbeiten, sind über 
ganz England verteilt vorgesehen, während 
bereits ein Netz von Peilstationen kurzer 
Reichweite und verschiedener Systeme für 
Kurzstreckenflüge zur Verfügung steht. 
Einige weitreichende starke Sender dienen 
als Navigationshilfe für Langstreckenflüge 
innerhalb des Commonwealth. 

Der Erfolg der geplanten großzügigen An- 
legen würde u. a. davon abhängen, daß auf 
der nächsten internationalen Nachrichten- 
konferenz der Zivilluftfahrt genügend Wellen- 
bänder zur Verfügung gestellt würden. 70 bis 
80 verschiedene Projekte auf dem Gebiete 
der Rundfunktechnik würden im Augenblick 
vom Ministerium bearbeitet, deren Ausfüh- 
rung aber nicht zuletzt von einer internatio- 
nalen Standardisierung abhängen müßte. Be- 
sondere Beachtung verdiene ein Gerät, das 
die Annäherung an Bodenhindernisse und 
Sturmwolken anzeige und eine Kollision mit 
anderen Flugzeugen verhindere. Die britische 
Rundfunkindustrie habe ihre rückhaltlose 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium zwecks 
Durchführung aller Pläne zugesagt. 

(The Times, 2. April 47) 


Moderne Detektorempfänger 


Selbst in den Vereinigten Staaten mit ihrer 
hochgezüchteten Empfänger-Kultur hat das 
Detektorgerät wegen seiner Billigkeit, Klein- 
"heit und Einfachheit noch seine Liebhaber, 
oder richtiger gesagt. wieder seine Lieb- 
haber. Diese „Renaissance“ des Detektor- 


empfängers wer allerdings nur möglich,. well 
die Industrie Kristalldetektoren in den Han- 
del ‚brachte, bei dem man nicht mehr auf 
dem Kristall suchen und herumstochern muß, 
um einen lautstarken Empfang zu bekommen. 
unterscheiden sich 


Rein äußerlich gesehen, 


-und ist empfindlicher als etwa ein Sirutor. 


‚die Verwendung hochwertiger 


TELEFON: 91 24 17 


TORAL 


ANERKANNTE SPITZENERZEUGNISSE SIND DIE ELEKTRISCHEN 
SPAR-SCHNELLKOCHPLATTEN 


AUS UNSERER FABRIKATION 


diese Detektoren kaum von den alten klassi. 
schen Detektoren und haben einen offen He- 
genden ' Kristall mit einer Kontaktspitze, 
Diese Kontaktspitze wird vom Hersteller 
einmal fest eingestellt und kann vom Hörer 
nicht mehr verändert werden. Der Detektor 
gibt auf unbegrenzte Zeit ständig Empfang 


Auffallend bei den Baubeschreibungen ist 
Einzelteite, 
insbesondere von Luftdrehkondensatoren und 
von Spulen, die auf hochfrequenzmüäßig gün- 
stigen Kunstharzzylindern gewickelt wer- 
den. So erhält man gute Trennschärfe und 
ist in der Lage, mehrere Sender einwandfrei 
abhören zu können. Interessant ist auch ein 
kleiner Plattenspieler, der mit einem Detek- 
torempfänger zusammengebaut ist. Der Kri- 
stall-Tonabnehmer liefert genügend Energie 
zum unmittelbaren Betrieb eines Kopfhörers. 
Durch einen eingebauten zweipoligen Um- 
schalter kann man den Kopfhörer wahlweise 
an den Tonabnehmer oder an den Detektor- 
empfänger legen. 

Fernempfang in bescheidenen Grenzen ist 
möglich, wenn man den Detektorempfänger 
mit einem kleinen einstufigen Niederfre- 
quenzverstärker kombiniert, der aus kleinen 
eingebauten Trockenbatterien gespeist wird. 

(Popular Science, Febr. 47) 


Neuer Farben-Fernsehempfänger 


Eine neuartige Einrichtung zum Empfang 
farbiger Fernsehbilder wurde Ende Dezem- 
ber 1946 in den Du-Mont-Laboratorien vorge- 
führt, Das neue System soll angeblich zum 
‘Empfang aller nach den bisher bekannt ge- 
wordenen Übertragungsverfahren gesendeten 
farbigen Fernsehbilder geeignet sein. 

Eine einzige Katodenstrahlröhre mit drei 
getrennten Elektronenquellen, für jede der 
drei Grundfarben *ine Elektronenquelle, so- 
wie ein besonderer Bildschirm bilden das 
Kernstück der neuen Empfangseinrichtung. 
Der Bildschirm ist aus mikroskopisch kleinen 
Prismen mit drei Seitenflächen zusammenge- 
setzt, von denen jede mit einem anderen 
Leuchtstoff belegt ist. Diese kleinen Prismen 
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sind so ausgerichtet, daß alle mit den 
gleichen Leuchtstoffen belegten Seitenflächen 
der unzähligen Prismen der gleichen Elek- 
tronenquelle zugewendet sind. Im Betrieb 
werden die den drei Grundfarben zugeordne- 
ten Empfangsimpulse zur Steuerung der drei 
Elektronenquellen benutzt, deren Strahlen 
die entsprechenden Prismenseiten zum 
Leuchten anregen. Die Leuchtstoffe sind so 
ausgewählt, daß sie in den drei Grundfarben 
aufleuchten. Auf diese Weise werden die 
drei Grundfarben auf dem Bildschirm er- 


- zeugt und miteinander vermischt, so daß ein 


dem Original ähnliches farbiges Bild ent- 
steht. 


Der neue Empfänger ist sowohl für die Auf- 
nahme von schwarz-weißen als auch von 
farbigen Fernsehsendungen aller Systeme 
brauchbar. (Electrical Engineering, Febr. 47) 


Steckwiderstand für Leuchtstofflampen 
Die Ward Leonard Electric Co. hat einen 
Steckwiderstand entwickelt, durch den trag- 
bare Leuchtstofflampen auch an das Gleich- 
stromneiz angeschlossen werden können, 
Der Anschluß des Widerstandes erfordert 
keine Verdrahtung. Wird der Widerstand in 
die vorgesehene Buchse der Lampe gesteckt. 
so wird der Widerstand automatisch mit der 
Strombegrenzungsdrossel, die ja bei Gleich- 
strom wirkungslos ist, in Reihe gelegt und 
die Lampe kann ohne weiteres an das 
Gleichstromnetz angeschlossen werden. 
(Electrical Engineering, Febr. 47) 


Fernsehen in der Industrie 


Nachdem das Fernsehen nunmehr als ein- 
führungsreif gelten darf, wird in den USA 
auch an seiner Ausnutzung für technisch-in- 


dustrielle Zwecke gearbeitet. Die Farnsworth ` 


Television and Radio Corp. hat hierzu eine 
besondere Fernseheinrichtung geschaffen, die 
„Utiliscope“ genannt wird. Dieses Gerät ist 
kürzlich versuchsweise,, um seine Verwen- 
dungsmöglichkeit zu zeigen, dazu benutzt 
worden, um in einem Kraftwerk die Instru- 
mente an einem weit entfernt stehenden Kessel 
abzulesen. Es wird daran gedacht, das Fern- 
sehen für die Überwachung von Produktions- 
vorgängen heranzuziehen, so z. B. in der che- 
mischen Industrie zur Beobachtung von Vor- 
gängen in Kesseln oder Öfen, für die Kon- 
trolle des Arbeitsprozesses in großen Betrie- 
ben von einer Zentrale aus usw. 


(Newsweek, 13. 1, 47) 


Biüldgefunkte Zeitung ! 


Ein Funkzeitungsdienst soll demnächst in 
12 Städten der USA (darunter New York, Chi- 
cago, Detroit, Cleveland, San Francisco und 
Los Angeles) aufgenommen werden. Für die 
Teilnehmer stehen 3 Empfängertypen für 
Amplituden- und Frequenzmodulation zur 
Verfügung. Hersteller dieser Geräte ist die 
Finch Telecommunication Inc. Es handelt: sich 
um ein Funkbildschreibverfahren, bei dem 


eine Zeitungsseite im Format 22x28 cm in 
15 Minuten hergestellt wird. 


(Popular Science, F'ebr. 47) 


Einsendungen für den Briefkasten 
bitten wir möglichst kurz zu fassen, die 
Fragen zu numerleren und unbedingt 


Prinzipschaltungen beizufügen. Im Rah- 
men unseres Auskunftsdienstes ist es 
jedoch nicht möglich, Entwicklungs- 
arbeiten durchzuführen. Die Auskünfte 
selbst erfolgen kostenlos, franklerte 
Briefumschläge erbeten. 


Manuskripte, Anregungen aus der 
Praxis und Vorschläge sollen möglichst 
einseitig beschrieben sein.. Außerdem 
vergessen Sie nicht, Ihre genaue An- 
schrift anzugeben, damit das Honorar 


sofort nach Erscheinen übersandt wer- 
den kann. 


Wir bitten unsere Leser, 


dieses Heft denjenigen Kollegen, die die 
FUNK-TECHNIK noch nicht beziehen, leih- 
weise zu überlassen, damit möglichst alle 
Elektro-, Radio- und Musikwarenhändler ihr 
Fachorgan kennenlernen. Ai ` 
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An-und Verkaufvon gebrauchten Rund- 
funkgeräten - Großreparaturwerkstatt 
samt. Systeme - Bastier-Quelle - Ent- 
wicklungsarbeiten-Röhrenprüfung aller 
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